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Radon  Monitoring  in  Army 
Stand-alone  Housing  Units 


Summary 


Argonne  National  Laboratory  (ANL)  has  completed  screening  measurements  of 
indoor  radon  concentrations  at  51  Army  stand-alone  housing  properties  located  throughout 
the  continental  United  States.  Each  of  these  housing  properties  has  been  identified  for 
closure  under  the  Defense  Authorization  Amendments  and  Base  Closure  and  Realignment 
Act,  Public  Law  100-526. 

Argonne  conducted  screening  measurements  in  accordance  with  established  Army 
policy  regarding  indoor  radon  monitoring  and  mitigation.  Alpha  track  detectors  (ATDs) 
were  used  for  the  measurements,  which  lasted  a  nominal  90  days.  In  all,  892  structures 
were  monitored.  These  structures  included  single-story,  single-family  houses;  single  and 
multistory  multiplexes;  and  multistory  apartment  buildings.  Each  individual  family  unit 
received  at  least  one  detector.  In  all,  1,117  detectors  were  deployed  in  September  1989. 
Of  this  total,  892  detectors  have  been  returned,  while  299  remain  outstanding.  Quality 
control  included  the  deployment  of  70  replicate  pairs  and  the  use  of  50  detectors  as  controls 
and  50  as  known  standards  or  spikes.  Spikes  were  developed  by  exposing  the  detectors  to 
know'n  radon  concentrations  at  ANL's  facilities.  All  analyses  of  placed,  control,  and 
spiked  detectors  were  performed  by  Tech/Ops  Landauer,  Glenwood,  Illinois,  the 
manufacturer  of  the  detectors.  As  an  additional  measure  of  quality  control,  30  detectors 
were  forwarded  to  the  U.S.  Environmental  Protection  Agency  radiation  laboratory  in 
Denver  for  independent  spiking. 

In  all,  55  housing  units,  located  at  14  of  the  51  monitored  properties,  displayed 
indoor  radon  concentrations  equal  to  or  greater  than  4.0  pCi/L,  the  lowest  action  level 
identified  in  the  Army  Radon  Program.  An  additional  56  units  displayed  radon 
concentrations  between  3.2  and  4.0  pCi/L. 

Those  units  at  which  radon  concentrations  exceeded  4.0  pCi/L  were  in  the 
following  locations:  Ansonia,  Shelton,  and  Westport,  Connecticut;  Addison  and  Worth, 
Illinois;  Burlington  and  Randolph,  Massachusetts;  Watenown,  New  York;  Dorseyville, 
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1  Introduction 


In  October  1988,  Congress  passed  the  Defense  Authorization  Amendments  and 
Base  Qosure  and  Realignment  Act,  Public  Law  100-526.  This  legislation  provided  the 
framework  for  making  decisions  regarding  closures  and  realignments  of  military  bases.  In 
December  1988,  the  Defense  Secretary's  ad  hoc  Commission  on  Base  Realignments  and 
Closure  issued  its  final  report  ncnninating  candidate  installations  for  closure  or  realignment. 
The  Commission's  recommendations,  subsequently  approved  by  Congress,  affect  111 
Army  installations,  of  which  86  are  to  be  closed.  Among  the  installations  marked  for 
closure  are  53  stand-alone  military  housing  areas  located  throughout  the  continental  United 
States.^ 


Legislative  directives  require  that  all  base  closures  and  realignments  be  performed  in 
accord  with  applicable  provisions  of  the  National  Environmental  Policy  Act  (NEPA).  As  a 
result,  NEPA  documentation  is  being  prepared  for  ail  housing  properties  scheduled  for 
closure.  The  Base  Closure  Division  of  the  U.S.  Army  Toxic  and  Hazardous  Materials 
Agency  (USATHAMA)  is  responsible  for  addressing  all  environmental  issues  associated 
with  the  affected  properties,  including  indoor  radon  concentrations.  Argonne  National 
Laboratory  (ANL)  has  previously  completed  enhanced  preliminary  assessments  on  all 
Army  housing  units  scheduled  for  closure.  However,  because  of  the  particular  scheduling 
requirements  of  a  reliable  program  for  monitoring  indoor  radon  concentrations,  that  aspect 
of  the  prop)erty  assessments  has  been  conducted  on  a  schedule  independent  of  other 
environmental  assessment  activities. 

This  document  is  a  report  of  the  screening  measurements  of  average  indoor  radon 
concentrations  conducted  by  ANL  at  Army  stand-alone  housing  properties  scheduled  for 
closure.  In  some  instances,  the  term  "screening  measurement"  implies  a  three-day 
measurement  with  a  charcoal  detector.  However,  when  used  in  the  context  of  this  report, 
"screening  measurement"  reflects  the  protocols  defined  in  the  Army  Radon  Program  and 
refers  to  a  nominal  90-day  measurement  with  an  alpha  track  detector.  Additional 
discussions  of  the  Army  Radon  Program  are  found  in  Section  3. 

In  all,  53  Army  housing  properties  are  scheduled  for  closure.  However,  two  of  the 
properties  scheduled  for  closure  have  been  removed  from  consideration  under  this  study. 
At  one  of  those  properties,  Clementon  Army  Housing,  Clementon,  New  Jersey,  the  houses 


4 


Final  Report,  April  1990 


arc  in  disrepair,  with  broken  windows  or  missing  doors,  precluding  accurate  measurement 
of  indoor  radon  concentrations.  Houses  at  the  second  property.  Wherry  Army  Housing, 
St.  Louis,  Missouri,  have  only  recently  been  screened  for  radon  by  Army  personnel.  The 
results  of  those  screening  measurements  arc  being  made  available  to  USATHAMA,  thus 
making  additional  radon  screening  under  the  Base  Closure  Program  unnecessary  at  this 
time. 


1.1  Authority 

The  USATHAMA  has  engaged  Argonne  to  suppon  the  Base  Closure  Program  by 
assessing  the  environmental  quality  of  the  installations  proposed  for  closure.  Argonne  has 
completed  enhanced  preliminary  assessments  of  the  properties.  These  assessments  were 
conducted  under  the  authority  of  the  Defense  Department’s  Installation  Restoration 
Program  (IRP);  the  Comprehensive  Environmental  Response,  Compensation,  and 
Liability  Act  (CERCLA),  Public  Law  91-510,  also  known  as  Superfund;  the  Superfund 
Amendments  and  Reauthorization  Act  of  1986  (SARA),  Public  Law  99-499;  and  the 
Defense  Authorization  Amendments  and  Base  Closure  and  Realignment  Act  of  1988, 
Public  Law  100-526.  The  complete  list  of  properties  for  which  enhanced  preliminary 
assessment  reports  have  been  published  is  found  in  Appendix  A.  The  reader  is  referred  to 
these  individual  reports  for  additional  information  on  the  subject  properties. 

Authority  for  the  study  of  indoor  radon  concentrations  is  also  established  by  the 
Base  Qosure  and  Realignment  Act  of  1988.  This  legislation  specifies  that  all  base  closures 
and  realignments  be  performed  in  accord  with  applicable  provisions  of  the  NEPA.  The 
USATHAMA  has  interpreted  this  directive  to  mean  that  all  activities  or  conditions 
associated  with  the  property  that  have  resulted  or  could  result  in  adverse  impacts  to 
environmental  quality  or  human  health  must  be  addressed.  Included  in  such  a  broad 
category  of  consideration  are  indoor  radon  concentrations,  which  may  represent  increased 
health  risks  to  occupants  of  the  houses.  Finally,  irrespective  of  the  Base  Qosure  Program, 
indoor  radon  monitoring  is  required  by  existing  Army  policy  as  outlined  in  the  Army 
Radon  Program. 
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1.2  Study  Objectives  and  the  Army  Radon  Program 

In  performing  assessments  at  Army  housing  unit  properties  scheduled  for  closure, 
USATHAMA  will  identify  and  characterize  all  significant  environmental  conditions  that 
exist  at  the  properties  to  ensure  that  appropriate  steps  are  taken  to  mitigate  or  remediate  any 
identified  adverse  impacts  to  human  health  or  the  environment  The  enhanced  preliminary 
assessments  of  these  Army  housing  properties  have  identified  and  characterized  all  areas 
requiring  additional  environmental  evaluation  and  identified  conditions  that  should  be 
further  investigated  or  remediated.  The  additional  investigations  are  being  conducted  as  a 
separate  task. 

The  objective  of  this  study  is  to  implement  the  initial  radon  screening  measurement 
directive  contained  in  the  policy  memorandum  of  April  25,  1988,  concerning  radon 
measurement  and  mitigation  in  Army-owned  or  -leased  structures.  The  Army  Radon 
Program^  comprises  a  Radon  Measurement  Strategy  and  a  Radon  Mitigation  Plan,  which 
together  meet  the  guidelines  on  radon  measurement  and  mitigation  issued  by  the  United 
States  Environmental  Protection  Agency  (U.S.  EPA).^'^ 

The  purpose  of  the  Army  Radon  Program,  as  outlined  originally  in  the  policy 
memorandum  DOD  Radon  Assessment  and  Mitigation  Policy P  is  to  identify  structures 
both  within  and  outside  of  the  continental  United  States  that  are  owned  or  leased  by  the 
Army  (including  Civil  Works)  and  have  indoor  radon  levels  greater  than  4  picocuries  (4  x 
10-^2  curies)  per  liter  (pCi/L)  of  air.  Structures  having  levels  greater  than  4  pCi/L  will  be 
modified  so  that  radon  levels  are  reduced  to  no  more  than  4  pCi/L.  The  Army  Corps  of 
Engineers  (Qvil  Works)  will  adapt  this  program  to  its  qierations. 

The  Army  Radon  Program  established  three  priority  categories  for  the  radon 
monitoring  effort.  Of  highest  priority  are  structures  used  as  day-care  centers,  schools, 
hospitals,  and  residential  areas.  Of  secondary  priority  are  structures  that  are  occupied  on  a 
24-hour  basis.  All  remaining  permanent  structures  fall  into  the  third  priority  category. 
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This  ANL  radon  inoniioring  study  has  been  designed  to  in^)lement  the  first  of  three 
steps  in  the  Army’s  radon  measurement  strategy,  as  outlined  below: 

•  Each  building  will  be  screened  initially  for  90  days  by  using  an  alpha 
track  detector  located  in  the  lowest  accessible  level  or  the  basement. 

Initial  screening  will  be  performed  when  buildings  are  closed  (during 
heating  or  cooling  seasons)  in  order  to  obtain  maximum  radon 
concentrations. 

•  Buildings  with  an  initial  measurement  exceeding  20  pC^  will  not  be 
scheduled  for  long-term  measurement,  but  the  problem  will  be 
mitigated  according  to  the  schedule  established  in  the  Radon  Mitigation 
Plan. 

•  Buildings  having  an  initial  measurement  between  4  and  20  pCi/L  will 
undergo  long-term  measurement  for  a  period  of  12  months.  Two 
detectors  will  be  used,  one  in  the  basement  (when  the  structure  contains 
a  basement)  and  one  in  the  lowest  living  area. 

Actions  taken  under  the  Army  Radon  Mitigation  Plan  are  based  upon  the  highest 
radon  concentration  observed  in  the  screening  measurements.  Anticipated  mitigative 
actions  are  the  following: 

•  Radon  concentrations  greater  than  200  pCi/L  will  require  immediate 
mitigative  actions  that  may  include  building  ventilation  and/or  sealing  of 
cracks  and  other  potential  points  of  radon  gas  entry.  If  those  actions  do 
not  reduce  radon  concentrations  within  one  month,  activities  occurring 
within  that  structure  will  be  relocated. 

•  Radon  concentrations  between  20  and  200  pCi/L  will  require  that 
mitigative  actions  be  implemented  within  six  months. 


Radon  concentrations  between  8  and  20  pCi/L  will  require  mitigative 
actions  within  1-4  yr,  depending  on  the  levels  measured. 
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•  Radon  concentrations  between  4  and  8  pCiA-  will  require  mitigative 
actions  within  5  yr  of  the  measurement. 

•  All  buildings  within  which  radon  mitigative  actions  have  been 
completed  will  be  measured  again  for  radon  to  assure  the  success  of  the 
actions. 

These  action  levels  are  equivalent  to  action  levels  proposed  by  the  U.S.  EPA.  It  is 
important  to  note  that  action  levels  defined  by  both  the  Army  and  the  U.S.  EPA  are  based 
upon  an  annual  average  radon  concentration.  Furthermore,  a  monitoring  period  lasting  less 
than  one  full  year  may  introduce  some  intrinsic  error  to  the  estimate  of  annual  average 
radon  concentration.  These  errors  are  due  primarily  to  seasonal  variations  in  radon  seepage 
from  soils  and,  to  a  lesser  extent,  to  the  fact  that  the  extent  of  natural  ventilation  of 
structures  varies  widely  with  season.  Depending  upon  the  time  of  year  over  which  a  short¬ 
term  measurement  is  taken,  this  error  may  be  either  positive  (representing  a  worst  case 
condition)  or  negative. 

The  U.S.  EPA  has  noted  that  90-day  measurements  taken  during  a  heating  season 
in  colder  climates  (or  during  a  cooling  season  in  warmer  climates)  may  produce  radon 
results  that  can  be  as  much  as  two  to  four  times  the  annual  average.3»5  Studies  completed 
in  1989  showed  that  summer  radon  concentrations  account  for  approximately  40%  of  the 
annual  average  and  that  winter  concentrations  can  be  as  high  as  1.7  times  the  annual 
average.®  This  difference  is  thought  to  represent  not  only  seasonal  variations  in  rates  of 
radon  diffusion  from  the  earth,  but  also  the  unintended  result  of  efforts  toward  energy- 
efficient  house  construction. 

Despite  these  empirically  observed  seasonal  variations,  a  measurement  period 
lasting  at  least  90  days  and  occurring  largely  within  a  heating  or  cooling  season  is 
nevertheless  believed  to  provide  a  reliable  result  that  can  be  considered  to  be  a  worst  case 
condition.  Therefore,  when  the  results  obtained  under  such  monitoring  conditions  are 
below  levels  of  concern  (<  4  pCi/L),  year-long  follow-up  measurements  become 
unnecessary,  and  no  further  mitigative  actions  are  needed.  Taking  these  factors  into 
consideration,  the  Army's  policy  requires  that  year-long  radon  follow-up  measurements 
will  be  conducted  in  structures  where  screening  measurement  results  between  4  and 
20  pCi/L  have  been  obtained.  Only  structures  having  one-year  measurements  greater  than 
4  pCi/L  will  undergo  mitigation. 
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In  addition  to  follow-up  measurements,  the  mitigative  actions  suggested  in  the 
Army  plan  generally  involve  sealing  cracks  and  breaks  in  the  foundations  of  the  structures, 
thereby  reducing  or  eliminating  the  routes  by  which  radon  gas  can  enter  the  structure. 
Mitigation  may  also  involve  providing  some  sort  of  mechanical  or  natural  ventilation  to  the 
structure  (weather  permitting)  to  reduce  indoor  radon  concentrations  by  dilution  of  indoor 
air  volumes  with  outdoor  air. 
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2  General  Information 


Concern  over  health  risks  from  radon  exposure  has  existed  for  over  30  years. 
Radon,  its  radioactive  decay  products,  and  its  radioactive  progenitors  have  all  been 
extensively  studied.  The  mechanisms  of  their  generation  and  fate  and  the  health  risks 
resulting  from  exposure  to  these  materials  have  been  extensively  documented  in  the 
scientific  literature.  The  discussion  that  follows  is  not  intended  to  provide  a  complete 
treatise  on  radon  or  the  consequences  of  exposures  to  radon  or  its  radioactive  daughters. 
Instead,  only  a  brief  overview  of  fundamental  issues  surrounding  radon  is  presented  in 
order  to  establish  a  background  from  which  the  specific  objectives  and  parameters  of  a 
radon  monitoring  study  can  be  understood. 


2.1  Sources  and  Properties  of  Radon 

Radon  is  a  colorless,  odorless,  tasteless  gas.  It  is  chemically  inert  and  naturally 
occurring,  resulting  from  the  radioactive  decay  of  uranium  and  thorium  present  in  soils  and 
rock.  Because  radon  is  both  chemically  inert  and  a  gas  under  normal  conditions  of 
temperature  and  pressure,  it  moves  freely  once  it  is  formed,  diffusing  through  very  small 
interstitial  spaces  in  rocks  and  soils,  dissolving  in  groundwater,  and  ultimately  dispersing 
into  the  ambient  air  or  into  enclosed  structures  whose  foundations  are  in  contact  with  the 
earth's  surface. 

Uranium-238  (238u)  and  thorium-232  (2327h),  both  common,  naturally  occurring 
elements,  together  provide  a  constant  source  of  radon  gas.  Radioactive  decay  is  the 
process  by  which  the  nucleus  of  an  unstable  element  undergoes  spontaneous 
transformation  through  the  release  of  particles  and/or  electromagnetic  radiation  (energy). 
The  resulting  element,  called  the  radioactive  daughter  or  progeny,  may  itself  be  unstable 
and  undergo  spontaneous  transformations  upon  formation.  The  rate  at  which  an  unstable 
nucleus  decays  (its  radioactivity)  is  measured  in  curies  (Ci),  with  one  curie  equal  to 
37  billion  disintegrations  per  second.  Since  the  amount  of  radiation  emitted  is  directly 
proportional  to  the  amount  of  the  radioactive  element  present,  radiation  levels  are  directly 
correlated  to  concentrations.  The  radioactive  decay  schemes  for  238u  and  are 
displayed  in  Figs.  2. 1  and  2.2,  respectively. 
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FIGURE  2.1  Radioactive  Decay  Scheme  for  Urar«unv238  (Adapted  from 
Reference  9) 
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FIGURE  2.2  Radioactive  Decay  Scheme  forThohum-232  (Adapted 
from  Reference  9) 
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Also  shown  in  Figs.  2. 1  and  2.2  are  the  half-lives  of  the  elements  in  the  decay 
schemes.  The  half-life,  defined  as  the  time  required  for  one-half  of  the  radioactive  nuclei 
present  to  undergo  radioactive  decay,  is  of  particular  importance  in  determining  the 
magnitude  of  risks  from  exposures  to  radon  and  its  radioactive  daughters.  Uranium  and 
thorium  decay  to  two  different  isotopes  of  radon,  ^Rn  and  220Rn.  (Elemental  isotopes 
are  atoms  that  differ  only  in  atomic  mass,  because  different  numbers  of  neutrons  are  in  die 
nuclei.)  Radon-222,  a  progeny  of  238u  decay,  is  the  isotope  about  which  concern  is 
greatest.  This  concern  derives  primarily  because  the  half-life  of  3.g  days,  is 

sufficiently  long  to  allow  significant  quantities  of  222rji  to  diffuse  from  the  earth  into 
buildings  where  it  can  be  inhaled.  By  comparison,  the  half-life  of  is  only 

55.6  seconds.  Except  for  its  markedly  reduced  potential  for  reaching  and  accumulating  in 
indoor  air  spaces,  presents  health  risks  equivalent  to  ^Rn.  For  simplicity,  further 
discussions  of  radon  will  make  no  distinction  of  isotopes. 

Radon  is  itself  radioactive  and  undergoes  spontaneous  decay  through  the  release  of 
alpha  and  gamma  radiation.  However,  in  contrast  to  radon,  the  radioactive  daughters  thus 
formed  (see  Figs.  2.1  and  2.2)  exhibit  some  chemical  reactivity.  Most  will  be  adsorbed 
electrostatically  onto  interior  building  surfaces  and  furniture.  Some,  however,  will  attach 
to  dust  particles  and  remain  airborne  for  long  periods  of  time,  thus  increasing  inhalation 
potential.  The  total  health  risk,  therefore,  is  the  result  not  only  of  radon  presence,  but  also 
of  the  presence  of  respirable  radon  daughter  products.* 

Relative  to  some  other  forms  of  radiation  such  as  gamma  or  X-ray,  alpha  radiation 
produces  minimal  biological  damage  from  external  exposures.  Internal  exposures  to  alpha 
radiation,  however,  have  been  shown  to  produce  significantly  greater  damage  to  tissues. 
The  internal  exposures  to  alpha  radiation  resulting  from  inhalation  of  radioactive  radon 
daughters  (adsorbed  onto  airborne  dust  panicles)  constitute  the  major  health  risks. 
Inhalation  of  gaseous  radon  represents  an  additional  health  risk. 


2.2  General  Considerations  for  Indoor  Radon  Measurements 

Screening  measurements  of  indoor  radon  concentrations  should  approximate  the 
highest  radon  concentrations  to  which  a  building's  occupants  vdll  be  exposed.  To  ensure 
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that  this  fundamental  objective  is  met,  a  screening  measurement  study  generally  has  the 
following  characteristics: 

•  Measurements  should  be  taken  in  the  lowest  level  of  the  building  that  is 
likely  to  be  occupied  for  extended  periods  of  time.  In  some  instances, 
basement  radon  concentrations  can  be  as  much  as  four  times  those  at 
higher  levels  in  the  structure.  Therefore,  all  basements  except  those 
with  earthen  floors  or  walls  are  considered  by  the  Army  to  be  the 
lowest  living  area  (even  if  they  are  not  currently  being  used  in  that  way) 
and  should  be  monitored.  Where  basements  do  not  meet  the  definition 
of  lowest  living  area,  the  next  lowest  occupied  level  should  be  used. 

•  Ideally  ,  measurements  should  be  made  under  "closed-house"  condi¬ 
tions.  To  establish  a  true  closed-house  condition  is  virtually  impossible 
in  a  practical  sense,  unless  the  building  is  unoccupied  during  the 
measurement  period.  A  close  approximation  to  closed-house  condi¬ 
tions  results  when  the  measurement  is  conducted  during  periods  when 
artificial  air  conditioning  (heating  or  cooling)  is  expected  to  be  operative 
and  natural  ventilation  of  the  structure  is  minimal  (i.e.,  doors  and 
windows  are  likely  to  be  kept  shut,  and  iniemal-extemal  air  exchange 
systems  such  as  attic  fans  are  inoperative).  Air  conditioning  systems 
(both  heating  and  cooling)  that  recirculate  internal  air  can  be  operated, 
however,  without  detracting  from  closed-house  conditions. 

•  Depending  on  the  instrumentation  used,  measurement  periods  can  vary 
from  one  day  to  one  year.  Although  past  studies  have  established  both 
diurnal  and  annual  variations  in  radon  diffusion  rates,  most 
instrumentation  has  been  calibrated  so  that  its  use  over  its 
recommended  time  period  results  in  a  reliable  screening  level  that  can 
serve  as  a  basis  for  decisions  regarding  appropriate  or  necessary 
mitigative  actions. 

•  In  addition  to  being  in  the  lowest  living  area,  the  monitor  should  be 
placed  away  from  drafts,  ventilation  ducts,  windows,  fireplaces,  or 
other  areas  where  artificial  convection  currents  and/or  high  humidity  are 
present  (e.g.,  in  kitchens  and  bathrooms).  In  addition,  monitoring 
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instruments  should  not  be  placed  on  or  near  floors  or  outside  walls 
where  convection  air  cuirents  are  strongest. 


2.3  Selection  of  Radon  Monitoring  Instrumentation 

A  number  of  different  instruments  are  currently  available  for  radon  screening 
measurements.  The  U.S.  EPA  has  developed  guidelines  for  the  following  seven  radon 
measurement  devices: 

•  Continuous  radon  monitor  (CRM) 

•  Alpha  track  detector  (ATD) 

•  Electret  ion  chamber  (EIC) 

•  Charcoal  canister 

•  Charcoal  liquid  scintillation  device  (CLS) 

•  Evacuated  scintillation  cell 

•  Pump/collapsable  bag  device 

•  Grab  sampling  , 

The  reader  is  referred  to  U.S.  EPA's  Interim  Protocols  For  Screening  and  Follow- 
Up  Radon  and  Radon  Decay  Product  Measurements^  for  information  on  the  exact  operating 
mechanisms  of  each  of  these  instruments  and  a  comparison  of  their  strengths  and 
weaknesses.  In  general,  all  of  the  above  instruments  are  designed  to  determine  radon 
concentrations  by  measuring  radiations  resulting  from  the  radioactive  decay  of  radon  and/or 
its  daughter  products.  Most  devices  collect  radon  in  a  sensitive  volume  and  then  measure 
the  radiation  from  that  radon  and  also  from  its  daughters  produced  within  the  sensitive 
volume.  The  CRM,  ATD,  EID,  and  scintillation  cell  devices  respraid  to  ^pha  radiation 
from  2l8po,  and  ^'^Po  or  from  2l6po^  and  However,  none  of  the 

instruments  can  differentiate  the  sources  of  alpha  radiation  impinging  on  its  detectors. 
Thus,  these  instruments  can,  in  theory,  measure  alpha  radiation  from  any  alpha  source.  In 
practice,  however,  only  those  radioactive  species  with  sufficient  mobility  and  half-lives  to 
reach  the  instrument's  detector  will  be  measured.  The  alpha  radiation  measured,  therefore, 
derives  primarily  from  the  222pn  decay  chain,  and  the  majority  of  the  total  alpha  radiation 
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derives  from  decays  of  the  daughter  products  that  are  formed  in  situ  (i.e.,  on  or  near  the 
instrument’s  detector)  or  that  are  carried  to  the  detector  adsorbed  on  airborne  dust  particles. 

The  charcoal  canister  and  the  CLS  devices  respond  to  beta  and/or  gamma  radiation 
from  the  isotopes  of  Pb  and  Bi  in  the  decay  chains.  The  ambient  radon  is  adsorbed  on  the 
charcoal,  and  the  daughters  produced  in  situ  are  subsequently  measured.  In  order  to 
discriminate  between  radon  and  daughter  products  that  have  already  been  formed  and  are 
present  in  ambient  air,  most  instruments  precede  the  radiation  detection  device  with  a 
particulate  filter  that  is  intended  to  eliminate  the  contribudons  from  these  airborne 
radioactive  particulates. 

The  U.S.  EPA  has  not  specifically  endorsed  any  particular  type  of  radon  measure¬ 
ment  device.  Instead,  it  has  developed  protocols  for  the  use  of  each  of  the  above 
instruments.  In  so  doing,  the  U.S.  EPA  has  indicated  that  any  of  these  instruments  is 
capable  of  providing  reliable  screening  measurement  results  if  it  is  used  in  accord  with  the 
applicable  protocol.  The  U.S.  EPA  acknowledges,  however,  that  the  uncertainties  of 
results  will  vary  between  instruments. 

The  selection  of  any  of  the  above  devices  for  screening  measurements  depends  not 
only  on  such  factors  as  the  instrument’s  accuracy  and  precision  and  the  reproducibility  of 
results,  but  also  on  such  practical  parameters  as  cost;  availability;  case  of  use;  duration  of 
sample  collection;  interferences;  and  the  speed,  accuracy,  and  cost  of  analysis. 

Aside  from  the  above  instruments,  other  types  of  monitors  take  a  fundamentally 
different  approach  in  determining  radon  concentrations.  Chief  among  these  instruments  is 
the  radon  progeny  integrated  sampling  unit  (RPISU).  This  is  an  active,  rather  than 
passive,  monitor.  It  actively  collects  known  volumes  of  indoor  air  and  does  not  rely  on 
natural  air  convection  in  equilibrium  conditions  to  deliver  radon  molecules  to  the  sampling 
detector.  The  RPISU  is  also  unique  because  it  measures  radiation  only  from  the  radioactive 
daughters  of  radon  collected  on  a  filter.  This  gives  the  instrument  inherently  greater 
accuracy  of  measurement.  The  widespread  use  of  such  an  instrument,  however,  is  not 
practical  because  of  its  high  cost  and  also  because  its  proper  use  requires  a  skilled  operator. 
The  RPISU  is,  however,  an  attractive  option  for  follow-up  measurements  not  only  because 
of  its  accuracy,  but  also  because  a  representative  sample  can  be  gathered  in  as  little  as 
100  hr  of  continuous  operation.  Furthermore,  over  such  a  short  time  period,  establishing 
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and  maintaining  closed-house  conditions  is  not  overly  burdensome  for  the  structure's 
occupants. 

Continuous  radon  monitors  and  continuous  working-level  monitors  can  also  be 
used  for  screening  or  follow-up  measurements.  Continuous  woridng-level  monitors  offer 
a  particular  advantage  in  that,  with  the  appropriate  detector,  the  monitor  can  measure  all  or 
some  of  the  radon  daughters  adsorbed  onto  airborne,  respirable  dust  particles.  As  with  the 
RPISU,  however,  cost  argues  against  widespread  use  of  these  monitors.  However, 
drawing  indoor  air  continuously  and  actively  into  the  sampling  detector  allows  shortening 
of  the  period  necessary  for  representative  sampling,  making  these  monitors  suited  for 
follow-up  measurements  done,  preferably,  under  closed-house  conditions.  In  addition, 
measurements  can  be  made  in  time  intervals  as  small  as  1  hr  and  stored  for  later 
processing,  thus  allowing  variations  in  radon  and  radon  daughter  concentrations  with  time 
to  be  precisely  determined. 
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3  Study  Design  and  Sampling  and  Analysis  Protocols 

3.1  General  Characteristics  of  the  Monitoring  Program 

As  noted  earlier,  this  monitoring  program  is  intended  to  satisfy  the  requirements  of 
screening  measurement  strategics  in  the  Army  Radon  Monitoring  Program.  Therefore,  the 
following  fundamental  parameters  of  this  monitoring  program  were  established  at  the  onset; 

•  Alpha  track  detectors  (ATDs)  will  be  used.  Since  ATDs  have  been 
used  extensively  in  other  Army  radon  monitoring  efforts,  the  results 
from  this  study  can  be  compared  directly  with  those  other  results. 

Such  comparisons  are  essential  to  support  priority  decisions  in 
implementing  mitigative  aaions  throughout  the  Army's  properties. 

•  Alpha  track  detectors  will  be  purchased  from  Tech/Ops  Landauer,  Inc., 
the  vendor  supplying  detectors  for  other  Army  radon  monitoring 
activities.  Using  detectors  from  the  same  supplier  and  assuming  some 
regularity  in  production  eliminates  concerns  about  differing  detector 
sensitivity  and  responsiveness  and  makes  results  from  this  study 
directly  comparable  to  results  obtained  in  other  Army  radon  monitoring 
effons. 

•  Detectors  will  be  placed  in  the  lowest  inhabitable  level  of  each  structure 
(i.e.,  basements,  if  those  areas  contain  or  could  contain  finished  living 
spaces). 

•  Each  individual  housing  structure  (a  first-priority  structure  as  defined  in 
the  Army  Radon  Monitoring  Program)  will  receive  a  detector. 

•  For  muldunit  structures,  each  individual  unit  will  receive  a  detector. 

•  The  monitoring  will  be  continuous  for  a  minimum  of  90  days. 
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•  To  the  extent  that  the  schedule  for  base  closures  allows,  monitoring 
will  extend  over  a  period  when  closed-house  conditions  can  be 
expected  to  exist,  preferably  during  the  winter  months. 

•  Controls,  "spikes,"  and  field  replicate  samples  will  be  used  for  quality 
control. 

•  The  results  and  further  actions  recommended  will  be  compatible  with 
the  action  levels  and  direedves  contained  in  the  Army  Radon  Program. 

Additional  program  parameters  and  logistic  decisions  were  selected  by  ANL  in 
collaboration  with  USATHAMA  and  representatives  from  the  United  States  Army 
Environmental  Hygiene  Agency  (USAEHA).  These  program  decisions  and  logistic 
arrangements  are  discussed  in  the  following  sections. 


3.2  Quality  Control  Procedures 

Quality  control  activities  include  the  use  of  controls,  field  replicates,  and  known 
standards  ("spikes").  In  general,  known  standards  are  useful  in  determining  the  accuracy 
of  detector  analyses,  controls  provide  insight  into  possible  extraneous  sources  of  alpha 
radiation  encountered  by  the  detector  during  storage  or  transport  to  the  analytical 
laboratory,  and  field  replicates  provide  some  measure  of  the  precision  of  both  the  detector's 
responsiveness  and  the  analytical  service.  Additional  actions  were  taken  to  ensure  the 
randomness  of  monitor  distribution.  Each  of  these  activities  is  discussed  more  completely 
below. 

Controls 

An  additional  50  monitors  were  randomly  selected  to  serve  as  controls.  These 
monitors  were  removed  from  their  foil  envelopes  and  immediately  sealed.  At  least  five 
such  controls  were  randomly  included  in  each  batch  of  monitors  shipped  for  analysis.  (See 
Table  3.1  for  characteristics  of  batches  of  detectors  sent  to  Tech/Ops  Landauer  for 
analyses.)  Fictitious  dates  were  added  to  the  control  detectors  to  make  them  indis¬ 
tinguishable  from  placed  detectors. 
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TABLE  3.1  Characteristics  of  Detector  Batches  Delivered  for  Aruilysis 


Batch 

No. 

Detectors 

Sent 

Deivery 

Date 

No.  of 
Controls 

No.  of 
Spi<es 

Analytical 
Process  Nos. 

1 

414 

01/26/90 

15 

15 

A06675.  A06685 

2 

347 

01/30/90 

15 

15 

A06712,  A06719 

3 

89 

02/21/90 

5 

5 

A0e967 

4 

49 

03/08/90 

5 

6 

A07161.  A07182 

5 

38 

03/21/90 

5 

5 

A07358 

Field  Replicates 

Standard  random  number  tables  were  used  by  field  personnel  to  select  locations 
where  field  replicates  would  be  deployed.  Each  field  team  was  assigned  a  single-digit 
number.  When  that  number  matched  the  last  digit  of  the  next  random  number  in  the  table, 
the  current  location  was  given  a  second  monitor,  which  was  placed  immediately  beside  the 
first  monitor.  This  method  of  selection  guaranteed  that  field  replicates  would  be  placed  in 
at  least  10%  of  the  housing  units  sampled. 


Known  Standards  (Spikes) 

Fifty  monitors  were  selected  at  random  from  the  initial  inventory  to  serve  as  known 
standards  or  spikes.  A  description  of  the  procedures  used  to  develop  these  spikes  appears 
in  Section  3.6. 

As  an  additional  quality  control  check,  30  unopened  detectors  (3%  of  the  total 
number  sampled)  were  selected  randomly  from  the  initial  detector  inventory  and  delivered 
to  Vail  Research  and  Technology  Corporation,  Alexandria,  Virginia,  the  quality  control 
contractor  for  Army  radon  monitoring  activities.  These  detectors  were  then  forwarded  to 
the  U.S.  EPA's  Radiation  Laboratory  for  independent  spiking.  These  30  detectors  were 
spiked  to  different  levels  of  exposure  by  varying  the  time  spent  in  the  radon  chamber. 
Irrespective  of  duration,  however,  the  U.S.  EPA  spiking  was  done  in  a  manner  identical  to 
the  methodology  described  in  Section  3.6.  After  spiking,  the  detectors  and  their  calculated 
exposures  were  returned  to  ANL  for  random  incorporation  with  placed  detectors  and 
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delivery  to  Tcch/Ops  Landauer  for  analyses.  At  the  time  of  this  report's  publication, 
analytical  results  for  these  30  detectors  were  not  yet  available. 


Randomness 

Steps  were  taken  to  ensure  randomness  throughout  the  monitoring  program. 
Before  deployment,  the  initial  inventory  of  monitors  was  mixed  so  that  a  numerical 
sequence  of  detectors  or  a  correlation  between  detector  numbers  and  properties  could  not  be 
established.  Detectors  selected  to  serve  as  controls  or  spikes  were  also  selected  randomly 
from  the  total  inventory  before  deployment.  The  ANL  field  teams  further  mixed  all 
monitors  assigned  to  them  before  deployment.  Random  number  tables  were  used  by  the 
field  teams  to  select  units  receiving  field  replicate  detectors.  Returned  detectors  were 
batched  before  delivery  for  analyses.  Each  batch  contained  representative  monitors  from 
each  property  surveyed.  (Later  batches  submitted,  where  all  or  most  of  the  detectors  ft’om 
a  given  property  had  already  been  submitted,  did  not  necessarily  represent  the  complete 
array  of  properties.)  In  addition,  each  batch  contained  at  least  five  spiked  detectors  and  at 
least  five  controls.  Fictitious  start  and  end  dates  were  added  for  the  spikes  and  controls  to 
make  them  indistinguishable  from  other  detectors. 


3.3  Detector  Deployment 

Four  two-person  teams  of  ANL  investigators  deployed  detectors  in  each  house 
being  monitored.  Deployment  occurred  during  the  period  September  5-15, 1989.  Prior  to 
detector  deployment,  USATHAMA  distributed  a  radon  fact  sheet  and  sample  information 
letter  to  all  affected  Directorates  of  Engineering  and  Housing  (DEH)  offices.  (DEH  offices 
are  responsible  for  general  maintenance  of  stand-alone  housing  areas  located  within  their 
geographic  areas  of  control.)  The  DEH  offices  were  asked  to  distribute  the  fact  sheet  and 
infoimation  letter  to  all  individuals  occupying  houses  scheduled  for  monitoring.  Additional 
copies  of  the  fact  sheet  were  distributed  to  house  occupants  by  ANL  investigators  upon 
request.  A  copy  of  the  informational  materials  distributed  by  USATHAMA  is  found  in 
Appendix  B. 
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The  following  protocols  were  established  for  radon  detector  deployment: 

♦  Whenever  possible,  DEH  personnel  accompanied  ANL  investigators 
during  initial  detector  deployment.  The  DEH  presence  was  essential 
for  access  to  unoccupied  houses. 

•  A  field  data  sheet  was  completed  for  each  detector  deployed.  Appendix 
C  contains  a  copy  of  that  field  data  sheet 

•  Along  with  the  detector,  ANL  investigators  left  a  stamped,  self- 
addressed  ANL  mailing  envelope,  a  gold  foil  seal  with  which  to  seal 
the  detector  at  the  end  of  the  monitoring  period,  and  printed  instructions 
for  reluming  the  detector  to  ANL.  A  copy  of  the  instruction  sheet  for 
returning  detectors  is  included  in  Appendix  D. 

*  Ideally,  ANL  investigators  personally  contacted  house  occupants, 
explained  the  program  as  necessary,  deployed  the  detector,  and  left 
supporting  materials  for  the  detector's  eventual  return  to  ANL. 
However,  when  the  occupants  were  not  at  home  or  the  house  was 
unoccupied,  the  following  modifications  to  this  procedure  were 
established.  At  the  ANL  investigator's  discretion,  after  the  third 
unsuccessful  attempt  to  find  the  house  occupant  at  home,  the 
investigator  may  have  chosen  to  leave  a  detector  and  other  related 
materials  with  a  neighbor  who  had  agreed  to  deliver  the  detector  to  the 
house  occupant  upon  his/her  return.  Alternatively,  the  detector  and 
materials  would  have  been  left  with  representatives  of  the  appropriate 
DEH  for  later  deployment.  These  alternatives  were  followed  for 
unoccupied  houses  in  instances  where  DEH  personnel  did  not 
accompany  ANL  personnel  during  initial  deployment.  When  DEH 
personnel  were  present,  they  provided  access  to  vacant  houses  so  that 
ANL  investigators  could  deploy  the  detectors. 

A  number  of  different  house  styles  are  represented  in  the  51  properties  monitored. 
"Capehan"  or  "MCA"  houses  are  found  at  47  of  the  51  propenies.  In  most  instances, 
those  properties  are  composed  exclusively  of  Capehart  or  MCA  houses,  although  at  some 
properties  both  Capehart  and  MCA  are  found.  Capehan  and  MCA  houses  arc  very  similar 
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in  design  and  size.  Both  are  one-story  wood  frame  construction  atop  a  poured  concrete 
slab.  Both  contain  approximately  1300-1600  ft^  of  finished  living  space.  In  these  houses, 
detectors  were  preferably  placed  on  dressers  in  master  bedrooms.  Alternatively,  some 
detectors  were  placed  in  living  rooms.  When  a  house  was  unoccupied,  the  detector  was 
placed  on  a  kitchen  counter  to  keep  it  off  the  foundation.  (Since  the  kitchen  was  not  in  use, 
placement  of  the  detector  in  this  room  was  acceptable.)  Field  replicate  san:q)les  were  placed 
beside  each  other. 

The  remaining  four  propenies  contain  multiplexes  or  apartment  buildings. 
Multiplex  houses  are  of  two-story,  wood  frame  construction.  Those  at  one  property  have 
brick  veneers.  Although  some  of  these  structures  have  basements,  none  of  the  basements 
contain  finished  living  space.  In  these  houses,  detectors  were  placed  preferably  on 
dressers  in  bedrooms  located  on  the  ground  floor.  No  detectors  were  placed  in  the  upper 
levels  of  the  multilevel  structures.  Except  for  field  replicates,  each  individual  unit  received 
only  one  detector.  One  property,  Manhattan  Beach  Army  Housing,  Brooklyn,  New  York, 
contained  full  masonry  (brick)  apartment  buildings.  As  with  the  multiplex  structures,  each 
individual  unit  received  one  detector,  placed  in  ground  floor  bedrooms  or  living  rooms. 
Again,  except  for  field  replicate  samples,  each  unit  received  only  one  detector.  No 
detectors  were  placed  in  upper  levels  of  the  apartment  buildings.  Field  replicate  detectors 
were  always  placed  side  by  side. 

% 

The  columns  for  remarks  found  in  the  tables  in  Appendixes  E  and  F  provide 
information  on  the  style  of  house  and  placement  of  each  detector. 


3.4  Detector  Recovery 

As  indicated  above,  the  monitoring  program  originally  provided  for  the  individual 
house  occupant  to  seal  the  detector  at  the  end  of  the  9()-day  monitoring  period,  add  the 
ending  date  to  the  detector  label,  and  return  the  detector  to  ANL  in  the  stamped,  self- 
addressed  envelope  provided.  For  unoccupied  houses,  appropriate  DEH  officials  agreed  to 
retrieve  the  detectors  and  forward  them  to  ANL.  In  the  majority  of  instances,  this 
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procedure  was  followed.  However,  when  detectors  did  not  return  within  the  anticipated 
period,  ANL  used  one  or  more  of  the  following  methods  for  retrieving  the  detectors; 

•  Direct  contact  with  the  house  occupant 

•  Contact  with  the  housing  property's  senior  occupant,  soliciting  his/her 
assistance  in  reminding  house  occupants  to  return  delinquent  detectors 

•  Contact  with  the  respective  DEH  office,  soliciting  its  assistance  in 
retrieving  delinquent  detectors,  especially  those  deployed  in  unoccupied 
houses 

•  Providing  a  list  of  outstanding  detectors  to  the  ANL  subcontractor 
currently  performing  environmental  testing  and  investigations  at  the 
housing  propenies,  soliciting  his/her  assistance  in  reminding  occupants 
with  delinquent  detectors  to  return  them  to  ANL 

Despite  ANL's  efforts  to  retrieve  delinquent  detectors  and  the  assistance  provided 
by  USATHAMA,  a  number  are  still  outstanding  as  this  repon  is  written.  Detectors 
deployed  by  ANL  but  not  returned  for  analysis  are  identified  as  "not  returned  [NR]." 

I 

Detectors  left  with  DEH  personnel  for  deployment  in  unoccupied  houses  but  not  returned 
for  analysis  are  identified  as  "no  data  [ND]."  Although  a  number  of  detectors  are  still 
outstanding,  this  report  is  being  issued  as  a  final  report.  Efforts  to  retrieve  outstanding 
detectors  are  continuing.  When  the  outstanding  detectors  are  finally  received  and  analyzed, 
tabulated  data  will  be  revised  and  delivered  to  USATHAMA  as  addenda  to  this  report. 
Allowing  detectors  to  continue  op)erating  beyond  the  ncnninal  90-day  monitoring  period  will 
not  invalidate  data.  If  anything,  data  will  exhibit  a  more  accurate  approximation  of  the 
annualized  radon  concentration.  However,  these  data  are  needed  as  soon  as  possible  to 
allow  any  necessary  mitigation  actions  at  those  locations  to  proceed  on  a  schedule 
compatible  with  the  overall  base  closure  schedule. 


3.5  Circumstantial  Monitoring  Information 

Appendix  E  provides  information  regarding  the  circumstances  under  which  each 
detector  was  exposed.  Information  is  arranged  alphabetically  by  state,  then  again 
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alphabetically  by  property  name  within  each  state.  For  each  detector  deployed,  the 
following  information  is  displayed:  house  address,  unit  number  (the  same  as  the  house 
address  for  single-family  structures),  the  occupant  (at  the  start  of  the  monitoring  period), 
the  start  and  end  dates  of  the  monitoring  period  (as  read  fiom  the  detector  label),  the  date 
the  detector  was  received  back  at  ANL  after  the  monitoring  period  ended,  and  the  date  the 
detector  was  sent  for  analysis.  In  addition,  a  column  for  remarks  displays  unusual  or 
abnormal  circumstances  associated  with  each  detector  and  additional,  more  speci^c 
information  on  the  type  of  structure  and  placement  within  each  house.  Abnormal  circum¬ 
stances  noted  among  remarks  include  detectors  received  without  start  or  end  dates  or 
without  the  foil  seal  properly  affixed.  Section  4.6  provides  additional  information  about 
development  of  circumstantial  data  and  assumptions  applied  to  the  data  base. 


3.6  Calibration  of  Spiked  Sample  Detectors 

Fifty  detectors  were  randomly  selected  from  the  initial  detector  inventory  to  serve  as 
spiked  samples.  These  detectors  were  subjected  to  a  known  radon  concentration  for  an 
exact  period  of  time,  thus  allowing  the  calculation  of  total  radon  exposure.  Fictitious  dates 
were  applied  to  these  detectors,  and  some  of  them  were  randomly  intermixed  with  each 
batch  of  detectors  delivered  to  the  analytical  laboratory  for  analysis.  Analytical  results  (and 
their  standard  deviations)  for  the  spiked  detectors  are  tabulated  in  Section  4. 

The  specific  procedure  by  which  the  spiked  detectors  were  generated  is  outlined  in 
the  steps  below; 

•  A  standard  glove  box,  made  of  molded  plastic  and  with  an  internal 
volume  of  8. 10  ft^,  was  converted  for  use  as  a  steady-state  radon 
chamber.  Supporting  equipment  is  shown  schematically  in  Fig.  3.1. 

•  Room  air  is  drawn  through  a  diaphragm-and-piston  air  pump  (K.NJ. 
Neubcrger,  Inc.,  Rrinceton,  New  Jersey)  with  a  rated  maximum  flow 
rate  of  50  L/min. 

•  Room  air  is  then  pumped  through  a  calcium  sulfate  drying  tube  to 
remove  excess  moisture. 
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FIGURE  3.1  Schematic  Diagram  of  Argonne’s  Rackin  Spiking  Chamber 


•  Dried  room  air  is  passed  through  a  standard  radon  source  (Model  RN- 
1025,  Pylon  Electronic  Development  Co.,  Ltd.,  Ottawa,  Ontario, 

I 

Canada).  Radon-222  produced  by  decay  of  226Ra  enclosed  in  the 
radon  source  was  entrained  in  the  air  stream  being  delivered  to  the 

glove  box. 

•  A  small  pump  located  inside  the  glove  box  (Model  Whisper  400, 
Second  Nature  Co.,  Fort  Lee,  New  Jersey)  operating  at  0.8  L/min, 
circulates  the  radon-enriched  air  inside  the  glove  box  and  delivers  an 
equilibrated  air  stream  to  a  standard  scindlladon  counter  (a  Lucas  cell). 
After  passing  through  the  Lucas  cell,  the  air  stream  is  returned  to  the 
glove  box  to  maintain  a  steady-state  radon  concentradon.  To  maintain 
steady-state  pressures  within  the  glove  box,  the  box  is  vented  to  the 
atmosphere  through  a  charcoal  filter. 

•  The  glass  and  quartz  Lucas  cell  contains  a  thin  film  of  zinc  sulfide.  The 
input  to  the  cell  is  equipped  with  a  0.8-|im  micropore  filter  that 
removes  any  solid  radon  daughters  from  the  air  stream.  Alpha 
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radiation  from  radon  decay  impinges  upon  the  zinc  sulfide.  The 
resulting  scintillation  is  measured  by  a  photomultiplier  tube  that 
converts  scintillation  light  pulses  to  current  pulses  by  means  of  a  photo 

cathode.^0 

•  Current  pulses  are  amplified  and  delivered  to  a  single-channel  analyzer, 
where  they  arc  convened  to  pulses  of  fixed  height  and  width. 

•  A  data  acquisition  and  control  interface  module  (Model  STA-U, 
MetraByte  Corporation,  Taunton,  Massachusetts)  converts  the  fixed 
current  pulse  into  digital  data,  which  are  then  delivered  to  a  Hewlett 
Packard  Vectra  CS  computer.  Data  are  stored  as  a  pulse  rate 
proportional  to  radon  concentration.  The  pulses  are  stored  and 
accumulated  at  60-min  intervals,  resulting  in  computation  of  hourly 
count  rates  over  the  entire  period  of  exposure,  96  hr. 

•  Random  grab  samples  were  taken  during  the  four-day  exposure  to 
check  the  radon  concentration.  A  calibration  factor  was  established  by 
using  methodologies  established  by  Rundo  et  al.**  The  calibration 
factor  is  determined  by  dividing  the  average  flow  in  counts  per  minute 
(cpm)  by  the  radon  concentration  (pCi/L);  The  calibration  factor  for 
this  system  was  calculated  at  0.62  ±  0.01  cpm/pCi/L. 

•  By  applying  the  calibration  factor,  the  average  radon  concentration 
within  the  glove  box  over  the  four-day  exposure  period  was  calculated 
at  257.64  ±  23.70  pCi/L,  resulting  in  a  four-day  calculated  exposure  of 
1030.56  ±  94.81  (pCi/L)  days. 

•  Air  flows  were  adjusted  to  maintain  a  slight  positive  pressure  within  the 
glove  box.  After  an  8-hr  equilibration  period,  50  detectors  were 
introduced  and  placed  in  a  tight  cluster  on  the  floor  of  the  glove  box, 
well  away  from  comers  or  walls.  Exposures  continued  at  steady-state 
conditions  for  96  hr  (1 1:25  a.m.  on  12/11/89  through  1 1:25  a.m.  on 
12/15/89). 
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•  After  exposures,  the  50  detectors  were  allowed  to  remain  unsealed  in 
the  room  air  to  allow  reequilibration  with  room  conditions,  and  then 
gold  foil  seals  were  applied.  Fictitious  dates  were  added  to  the  labels  to 
make  these  detectors  indistinguishable  from  other  detectors. 


3.7  Quality  Control  Aspects  of  Detector  Analyses 

The  analytical  laboratory  responsible  for  analyses  of  the  radon  detectors  used  in  this 
study  has  established  its  own  analytical  procedures  and  quality  control  protocols  for  alpha 
track  detector  production,  calibration,  and  analysis.  The  quality  control  protocols  appli¬ 
cable  to  detector  analysis  are  contained  in  Chapter  V  of  the  procedures  manual  developed 
by  Tech/Ops  Landauer.l^  The  important  analytical  quality  controls  practiced  by  Tech/Ops 
Landaucr  arc  summarized  below: 

•  Primary  calibrations  of  radon  monitoring  systems  are  checked  at  least 
three  times  per  year,  with  instruments  whose  calibrations  can  be  related 
to  the  National  Institute  of  Standards  and  Technology.  Primary 
calibrations  will  be  changed  only  when  two  consecutive  checks  reveal  a 
shift  of  more  than  15%  at  the  95%  confidence  level  or  one  check 
reveals  a  shift  of  25°k  at  the  95%  confidence  level. 

•  Samples  of  alpha  track  detectors  from  each  manufacturing  batch  are 
subjected  to  secondary  calibration. 

% 

•  Ancillary  electronic  equipment  and  temperature  gauges  are  checked 
monthly. 

•  All  detectors  revealing  radon  concentrations  greater  than  20  pCi/L  are 
reevaluated  prior  to  the  reporting  of  results.  These  reevaluations  are 
performed  by  a  different  analyst  using  a  different  analytical  machine.  . 

•  Reevaluations  are  performed  on  a  random  10%  of  the  detectors  in  each 
analytical  processing  group.  Agreement  of  two  evaluations  results 
when  both  readings  are  within  the  range  predicted  by  the  Poisson 
distribution  plus  5%  at  the  95%  confidence  level. 
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3.8  Special  Case:  Patrick  Henry  Army  Housing, 

Newport  News,  Virginia 

It  was  discovered  at  the  time  of  initial  detector  deployment  that  the  houses  at  the 
Patrick  Henry  Army  Housing  propeny  had  already  been  monitored  for  radon.  That 
monitoring  effort  was  undertaken  by  DEH  personnel  from  Fort  Eustis  under  Army 
direcdves  completely  independent  of  the  Base  Closure  Program.  It  was  decided,  never¬ 
theless,  to  deploy  ANL  detectors  as  inidally  planned.  Arrangements  were  made  for  Fort 
Eusds  personnel  to  assist  in  the  recovery  of  the  monitors  if  necessary. 

It  was  later  learned  that  Fort  Eusds  personnel  recovered  five  detectors  placed  by 
ANL.  Instead  of  being  returned  to  ANL,  however,  those  detectors  were  submitted  to 
Tech/Ops  Landauer  for  analyses  along  with  detectors  placed  by  Fort  Eusds  personnel  at 
other  locadons.  Reported  results  for  both  Fort  Eusds  and  the  five  ANL  detectors  were  later 
forwarded  to  ANL  by  Fort  Eusds  personnel.  The  ANL  field  data  sheets  left  with  ANL 
detectors  were  completed  by  Fort  Eusds  personnel  and  also  forwarded  to  ANL.  These 
materials  appear  in  Appendix  G.  [Note:  only  the  one  data  sheet  (#10)  containing  results 
for  ANL  deteaors  is  included  ] 

Conversadons  with  the  Fort  Eustis  personnel  responsible  for  the  radon  monitoring 
revealed  that  the  ANL  detectors  retrieved  accidentally  firom  Patrick  Henry  housing  received 
appropriate  treatment  and  handling  and  that  nothing  that  had  occurred  would  have 
invalidated  the  analytical  results  for  those  detectors.  Therefore,  results  for  the  five 
detectors  retrieved  by  Fort  Eusds  personnel  have  been  incorporated  into  the  data  base 
without  amendment.  However,  standard  deviadons  for  these  detectors  are  not  reported. 
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4  Results  and  Discussion 


4.1  Reported  Results 

Detectors  returned  to  ANL  were  delivered  in  five  batches  to  Tech/Ops  Landauer  for 
analyses.  Controls  and  spikes  were  added  to  each  batch.  The  c(niq)osition  of  these  batches 
and  the  corresponding  processing  batch  numbers  assigned  by  Tech/Qps  Landauer  are  listed 
in  Table  3.1.  Whenever  possible,  each  batch  contained  no  more  than  one-third  of  all 
detectors  from  a  given  property  and  represented  the  full  array  of  pixqrerties  being  studied. 

Analytical  results  as  reponed  by  Tech/Ops  Landauer  appear  in  Appendix  H.  The 
standard  deviations  reponed  are  associated  with  the  measured  exposures  and  represent 
errors  in  counting  tracks  made  on  the  detector  surface  by  alpha  radiation. 


4.2  Results  for  Controls  and  Spikes 

All  of  the  original  50  detectors  spiked  by  ANL  have  been  analyzed.  The  analytical 
results  for  spikes  have  been  identified  in  the  Tcch/Ops  Landauer  repons  and  are  tabulated 

t 

separately  in  Table  4.1.  All  50  detectors  originally  reserved  as  controls  have  been 
analyzed.  In  all  cases,  the  measured  exposure  was  at  the  detection  limit  of  an  integrated 
exposure  level  of  30  (pCi/L)  days. 


4.3  Results  for  Placed  Detectors 

Radon  concentrations  for  the  single-family  houses  aitd  for  the  units  or  i^anments 
are  tabulated  in  Appendix  F.  These  tables  are  arranged  alphabetically  by  state  and,  within 
each  state,  alphabetically  by  propeny  and  additionally  by  street  address.  Thus,  the  order  of 
entries  for  each  property  is  identical  with  the  display  of  circumstantial  information  for  that 
propeny  found  in  Appendix  E.  The  columns  containing  remarks  for  each  property  in 
Appendix  E  are  identical  with  the  remarks  columns  for  those  propenies  in  Appendix  F. 
Summary  information  reported  in  the  Appendix  F  tables  is  property  specific. 
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TABLE  4.1  Analytical  Values  for  Spiked  Radon  Detectors  [Calculated  Exposure; 
1030.56  ±  94.81  (pCi/L)  days  (at  two  sigma  enror))^ 


Standard  Tech/Ops  Standard  TedVOps 

Detector  Measured  Deviation  Analyticat  Detector  Measured  Deviation  Analytical 
No.  Exposure  (%)  Process  No.  No.  Exposure  (%)  Process  No 


1642289  1040.7 

1642291  1044.7 

1642293  1005.0 

1642294  1102.0 

1642296  1051.2 

1642297  1060.0 

1642303  1034.8 

1642306  1014.4 

1642310  1116.0 

1643414  1119.5 

1643415  1061.7 

1643416  1079.6 

1643425  984.6 

1643426  1023.3 

1643427  1074.0 

1643430  1121.3 

1643432  1109.4 

1643434  1100.3 

1643442  1005.6 

1643449  1016.1 

1644096  1096.8 

1645421  1035.4 

1645433  1079.2 

1645436  1095.0 

1645437  1024.9 

1645897  1003.9 

1645901  1028.4 

1645903  1044.2 


4.1  A06719 

4.1  A07161 

4.3  A06967 

4.0  A06712 

4.1  A06685 

4.0  A06712 

4.2  A06967 

4.1  A06719 

3.9  A06685 

3.9  A06685 

4.0  A06719 

4.1  A06675 

4.2  A06712 

4.1  A07358 

4.0  A06719 

3.9  A06685 

4.1  A06967 

4  1  A06685 

4.1  A06685 

4.2  A07358 

4.0  A06719 

41  A067J2 

4.0  A06719 

4.0  A06685 

4.1  A06685 

4.1  A06712 

4.1  A06712 

4.1  A06719 


1645905  953.4 

1645907  1041.3 

1645909  863.7 

1645912  1120.6 

1645913  1074.0 

1645914  1000.9 

1645915  1054.7 

1645916  1079.2 

1645917  1007.4 

1645921  1058.2 

1645924  945.7 

1645927  946.0 

1646026  1023.2 

1646027  1090.7 

1646028  1038.9 

1646029  1063.5 

1646033  873.4 

1646034  991.6 

1646039  1051.6 

1646040  1070.5 

1646041  954.7 

1648283  997.2 


4.3  A07161 

4.3  A06967 

4.5  A06719 

4.0  A06967 

4.0  A06712 

4.2  A07161 

4.0  A06712 

4.0  A06685 

4.1  A06712 

4.0  A06685 

4.3  A07358 

4.3  A07161 

4.1  A06712 

4.1  A06675 

4.1  A06685 

4.0  A06712 

4.5  A07358 

4.2  A06719 

4.2  A06675 

4.0  A06685 

4.3  A07358 

4.2  A07161 


•Summary: 

Average  of  Tech/Ops  Landauer  analyses:  1040.0  ±  114.6  (pCi/L)  days  (at  two  sigma  error) 
Maximum  measured  value;  1121.3  (pCi/L)  days 
Minimum  measured  value;  863.7  (pCi/L)  days 
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The  results  obtained  for  each  structure  or  unit  are  graphically  displayed  in 
Appendix  I.  Property  site  plans  are  arranged  in  alphabetic  order  by  state,  then  by  property 
name.  For  each  house  or  unit,  the  seven-digit  serial  number  for  the  detector  is  displayed. 
The  number  appearing  in  brackets  behind  the  serial  number  is  the  radon  concentration 
expressed  in  pCi/L. 


4.4  Assumptions  and  Irregularities 

•  When  the  detectors  were  not  initially  deployed  by  ANL  field  teams  but 
were  placed  by  the  house  occupant  or  a  DEH  representative,  start  dates 
were  sometimes  missing  from  the  detector  labels.  Start  dates  indicated 
on  the  field  data  sheets  completed  by  the  house  occupants  or  DEH 
personnel  and  returned  with  the  detectors  were  inserted  into  the  data 
base.  In  cases  where  a  start  date  was  not  included  in  the  data  sheet  or 
data  sheets  were  not  returned,  a  start  date  was  added  that  coincided 
with  the  start  dates  for  other  monitors  at  the  property.  In  all  such 
cases,  a  comment  was  added  to  the  remarks  column  to  indicate  that  the 
sampling  duration  was  estimated.  In  addition,  detectors  deployed  by 
the  house  occupant  or  a  DEH  representative  were  identified  in  the 

I 

remarks  field. 

•  When  a  detector  was  returned  to  ANL  without  an  end  date  indicated  on 
the  label,  an  end  date  was  insened  that  corresponded  to  the  received 
date  minus  three  days  (the  assumed  first-class  mail  delivery  time).  All 
such  cases  were  marked  with  a  comment  in  the  remarks  field  to  indicate 
that  the  sampling  duration  was  estimated. 

•  A  number  of  detectors  were  returned  without  the  seal  properly  affixed. 
In  most  instances,  however,  the  detector  was  returned  in  its  original 
foil  pouch.  A  seal  was  affixed  when  the  detector  was  again  in  ANL's 
possession.  These  detectors  are  identified  by  a  comment  in  the  remarks 
field. 

•  Eighteen  "orphan"  detectors  remain.  These  are  detectors  for  which 
some  unreconciled  discrepancy  in  supporting  documentation  prevents 
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assignment  to  a  specific  housing  unit.  These  detectors  were  none¬ 
theless  analyzed.  The  results  are  given  in  Table  4.2.  Except  in  one 
instance,  none  of  these  detectors  shows  a  radon  concentration  above 
the  action  level  of  4  pCi/L. 

•  Because  some  house  occupants  moved,  a  number  of  detectors  were 
returned  before  the  nominal  90-day  monitoring  period  was  completed. 
Although  results  from  monitoring  periods  less  than  90  days  naay  not  be 
representative  of  annual  averages,  the  results  are  nevertheless  valid 
representations  of  radon  concentrations  during  the  monitoring  period. 


TABLE  4.2  Results  for  Orphan  Detectors 


Detector 

No. 

Exposure 

[(pCll)days] 

Concentration 

(pCi4.) 

Standard 

Deviation 

r/o) 

1436022 

122.1 

NDRa 

NRb 

1436062 

120.3 

NDR 

NR 

1436070 

90.5 

NDR 

NR 

1642326 

111.8 

1.1 

11.7 

1643679 

276.6 

3.0 

7.7 

1644322 

183.7 

NDR 

9.4 

1645789 

187.2 

NDR 

9.3  . 

1645803 

267.8 

1.9 

7.9 

1646460 

30.0 

0.7 

NR 

1648244 

522.4 

3.5 

5.9 

1646448 

179.6 

2.0 

9.8 

1645791 

583.9 

6.3 

5.6 

1642321 

97.6 

1.7 

12.8 

1645812 

116.2 

NDR 

11.9 

1643692 

62.2 

0.7 

15.4 

1645796 

118.1 

1.2 

11.8 

1647551 

97.6 

1.1 

12.8 

1643431 

131.1 

1.1 

11.3 

•NDR,  no  dates  reported;  concentration  cannot  be 
determined. 


^NR.  not  reported 
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The  results  for  these  detectors  are  listed  in  the  appropriate  location  in 
Appendix  F.  These  detectors  are  identified  by  a  comment  in  the 
remarks  column. 


4.5  Data  Interpretation 

The  precision  and  accuracy  of  the  radon  exposures  and  concentrations  determined 
by  the  alpha  track  detectors  depend  upon  several  parameters  that  are  not  fully  under  the 
control  of  the  investigators.  The  precision  of  the  radon  determination  by  any  detector  is 
affected  by  the  track  density,  defined  as  tracks  per  unit  area  under  observation.  The 
precisions  of  the  individual  results  have  been  estimated  by  Tech/Ops  Landauer  and  are 
included  as  the  standard  deviations  in  Appendix  F.  On  the  other  hand,  the  overall  accuracy 
of  radon  determination  is  affected  by  the  additional  parameters  listed  below. 

•  Uncertainty  in  calibranon  parameter 

This  uncertainty  refers  to  the  error  in  determining  the  number  of  tracks 
recorded  for  known  exposures.  Results  for  the  spiked  samples 
submitted  by  ANL  along  with  the  unknowns  indicate  that  the  error  is 
about  5%  for  detectors  exposed  to  1000  (pCi/L)  days.  The  calibration 
parameter  used  by  Tech/Ops  Landauer  is  assumed  to  be  known  with  an 
accuracy  of  10%  or  better  (at  two  sigma). 

•  Unknown  starting  dates 

Some  detectors  were  received  with  unknown  starting  dates.  In  all 
instances  where  ANL  staff  deployed  the  detectors,  the  starting  date  is 
known.  However,  some  detectors  were  deployed  by  the  house 
occupant  or  DEH  personnel,  and  the  starting  dates  were  sometimes  not 
recorded.  In  most  of  these  cases,  the  starting  date  could  be  estimated 
with  an  uncertainty  of  about  1-2  days.  For  detectors  exposed  for  a 
nominal  90-day  monitwing  period,  this  estimate  would  introduce  an 
uncertainty  of  about  2%  in  the  resulting  calculated  radon 
concentrations. 
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•  Estimated  ending  dates 

Some  detectors  were  received  with  no  end  date  recorded.  In  all  these 
cases,  it  was  assumed  that  the  occupants  were  diligent  in  mailing  the 
detectors  soon  after  they  were  sealed.  The  time  between  mailing  and 
receipt  was  assumed  to  be  three  days  (nominal  time  for  first-class  mail 
as  quoted  by  the  postmaster  at  Lemont,  Illinois).  Thus,  ending  dates 
were  assigned  relative  to  the  date  on  which  the  detector  was  received 
back  at  Argonne.  Again,  in  a  nominal  90-day  monitoring  period,  an 
uncertainty  of  about  2-3%  may  be  assumed  for  results  derived  under 
these  circumstances. 

•  Detectors  returned  without  seals 

The  mailing  envelopes  (manila  with  plastic  bubble  liners)  are  assumed 
to  have  provided  the  necessary  protection  against  additional  extraneous 
alpha  radiation  exposure  to  the  detectors  during  transit  The  error  from 
this  source  could  be  estimated  by  assuming  that  any  additional 
exposure  occurred  during  the  three  days  between  mailing  and  receipt 
Thus,  the  error  is  about  3%  for  a  90-day  exposure. 

•  Variations  in  replicate  pairs 

Seventy  pairs  of  detectors  were  used  as  \iuplicatcs  to  estimate  the 
reproducibility  of  the  detector  responses.  The  replicate  detectors  were 
placed  side  by  side  in  the  housing  units  and  thus  were  assumed  to  have 
been  exposed  to  the  same  concentration  of  radon.  Thus,  any  variation 
observed  may  be  taken  as  a  true  indicator  of  the  reproducibility  of  the 
measurement.  The  results  for  the  duplicate  detectors  are  shown  in 
Appendix  J.  A  number  of  the  70  pairs  of  field  replicates  were  not 
returned,  and  in  some  instances  the  detectors  in  the  pair  were  exposed 
for  different  durations.  Aside  from  these  situations,  56  pairs  are 
believed  to  have  received  the  same  integrated  exposures. 

The  error  in  the  individual  measurements  of  a  pair  of  detectors  is 
calculated  as  the  percent  deviation  from  the  mean.  The  average  of  the 
deviations  for  all  pairs  is  10.5%.  The  deviation  ranges  from  a 
minimum  of  zero  to  a  maximum  of  45.6%,  with  37  of  the  56  replicate 
pairs  (66%)  showing  less  than  10.5%  variation  from  their  respective 
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mean  exposures  and  49  of  the  56  replicate  pairs  (88%)  displaying 
variations  from  their  respective  mean  exposures  of  less  than  21%. 

Taken  at  face  value,  the  average  of  the  mean  deviation  is  21.4%  (at  the 
two  sigma  level,  i.e.,  95%  confidence),  with  an  equally  large 
uncertainty  in  determining  this  number. 

In  summary,  of  all  the  sources  of  error  noted  above,  the  variation  between  observed 
and  calculated  exposures  for  the  spiked  detectors  represents  the  greatest  source  of 
uncertainty.  By  comparison,  errors  introduced  as  a  result  of  starting  and  ending  date 
approximations  will  have  negligible  effects  on  results  at  exposure  levels  of  4  pCi/L  and 
monitoring  periods  of  at  least  90  days. 


4.6  Unreturned  Detectors 

At  the  time  of  this  report's  production,  299  of  the  original  1117  detectors  (26%)  are 
yet  to  be  returned.  Detector  status  for  each  property  is  displayed  in  Table  4.3. 

Effons  are  continuing  to  retrieve  all  of  the  detectors  that  were  deployed,  but  some 
detectors  will  probably  never  be  returned.  (In  fact,  ANL  has  already  contacted  a  number  of 
house  occupants  who  have  indicated  that  they  have  lost  their  detectors.)  It  is  therefore 
appropriate  to  develop  a  strategy  for  dealing  with  missing  data. 

The  most  straightforward  response  to  missing  data  is  to  resample  those  houses  (or 
units)  for  which  no  data  are  available.  Except  for  the  different  time  of  year  and  possibly 
di^erences  in  seasonal  radon  concentrations,  the  original  sampling  condidons  can  generally 
be  duplicated,  so  that  the  results  obtained  in  the  new  sampling  effort  will  be  immediately 
comparable  to  results  obtained  earlier  in  nearby  houses. 

As  an  alternative  to  the  above  strategy,  some  sort  of  selection  criteria  may  be 
foUowed  to  monitor  only  those  houses  that  are  likely  to  yield  radon  concentrations  near  or 
above  the  action  limits.  In  several  instances,  other  data  available  from  that  property  may 
provide  the  necessary  basis  to  waive  repeated  sampling,  because  the  expected  results  are 
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TABLE  4.3  Overall  Detector  Status 


Property 

No. 

Placed 

No. 

Returned 

No. 

Outstandng 

Percent 

Returned 

Ansonia,  Conn. 

17 

15 

2 

88 

East  Windsor,  Conn. 

17 

14 

3 

82 

Fairlield,  Conn. 

30 

26 

4 

87 

Manchester,  Conn. 

33 

31 

2 

94 

Middletown,  Conn. 

17 

17 

0 

100 

Milford,  Conn. 

18 

17 

1 

94 

New  Britain,  Conn. 

17 

15 

2 

88 

Orange,  Conn. 

24 

20 

4 

83 

Plainville,  Conn. 

36 

18 

18 

50 

Portland,  Conn. 

16 

16 

0 

100 

Shelton,  Conn. 

17 

16 

1 

94 

Westport,  Conn. 

17 

14 

2 

82 

Addison,  III. 

13 

11 

2 

85 

Worth,  III. 

13 

11 

2 

85 

Croom,  Md. 

13 

9 

4 

69 

Bedford,  Mass. 

19 

16 

3 

84 

Beveriy,  Mass. 

17 

9 

8 

53 

Burlin^on,  Mass. 

13 

5 

8 

38 

Hull,  Mass. 

8 

5 

3 

63 

Nahant,  Mass 

13 

6 

7 

46 

Randolph,  Mass. 

18 

12  t 

5 

71 

Swansea,  Mass. 

16 

5 

11 

31 

Topsfield,  Mass 

16 

12 

4 

75 

Wakefield.  Mass 

12 

10 

2 

83 

Franklin  Lakes,  N.J. 

26 

14 

12 

54 

Holmdel,  N.J. 

13 

11 

2 

85 

Livingston,  N.J. 

35 

22 

13 

63 

Old  Bridge,  N.J. 

13 

8 

5 

62 

Dry  Hill,  N.Y. 

28 

21 

7 

75 

Manhattan  Beach,  N.Y. 

76 

31 

45 

41 

Rocky  Point,  N.Y. 

17 

.  10 

7 

59 

Spring  Valley,  N.Y. 

13 

9 

4 

69 

Tappan,  N.Y. 

39 

25 

14 

64 

Coraopolis  71 C,  Penn. 

5 

2 

3 

40 

Coraopolis  71 L,  Penn. 

8 

7 

1 

88 

Dorseyville,  Penn. 

16 

11 

5 

69 

Elizabeth.  Penn. 

12 

7 

5 

58 

Elrama,  Penn. 

16 

13 

3 

81 

Finleyville,  Penn. 

12 

10 

2 

83 

Herminie,  Penn. 

17 

15 

2 

88 
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TABLE  4.3  (Cont'd) 


Property 

No 

Placed 

No. 

Relumed 

No. 

Outstandng 

Percent 

Returned 

Irwin.  Penn. 

17 

10 

7 

59 

Monroeville.  Penn. 

12 

11 

1 

92 

Rural  Ridge,  Penn. 

12 

8 

4 

67 

Davisville,  R.l. 

63 

42 

21 

67 

Slatersville,  R.l. 

19 

17 

2 

89 

Manassas,  Va. 

10 

4 

6 

40 

Patrick  Henry.  Va. 

15 

6 

9 

40 

Woodbridge,  Va. 

11 

8 

3 

73 

Midway,  Wash. 

34 

25 

9 

74 

Youngs  Lake.  Wash. 

31 

26 

5 

84 

Sun  Prairie,  Wise 

118 

115 

3 

97 

likely  to  be  well  below  the  action  limits.  For  example,  it  may  be  appropriate  to  waive 
resampling  houses  when  all  of  the  following  conditions  arc  satisfied: 

•  Missing  data  represent  no  more  than  25%  of  the  total  number  of 
inhabited  structures  at  that  property.  • 

•  The  available  data  for  that  property  arc  within  a  narrow  range  of  radon 
concentration  values  (no  single  value  varies  by  more  than  25%  from  the 
mean  value  for  that  property). 

•  None  of  the  available  radon  values  for  that  property  is  above  80%  of 
the  action  level  of  4.0  pCi/L  (i.c.,  above  3.2  pCi/L). 

When  all  of  the  above  conditions  are  met,  the  missing  data  would  probably  have 
yielded  radon  concentrations  well  below  the  action  level.  Therefore,  those  locations  need 
not  be  monitored  again. 
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5  Conclusions 


The  salient  features  of  this  radon  monitoring  program  are  summarized  in  Table  5.1. 
In  all,  61  detectors  placed  in  55  locations  (six  replicate  pairs)  exhibited  significant  radon 
concentrations  4  pCi/L).  Those  specific  detectors,  their  measured  radon  concentrations, 
and  the  detector  locations  are  listed  in  Table  5.2.  This  table  is  arranged  alphabetically  by 
state  and  city  or  township. 

Anny  policy  regarding  radon  requires  that  locations  where  screening  measurements 
are  at  or  above  4.0  pCi/L  receive  follow-up  measurements.  Fifty-five  locaticxis  are  affected 
by  this  requiremenL 


TABLE  5.1  Summaty  Information 


Total  number  of  structures  monitored  892 

Total  number  of  detectors  placed  1117 

Number  of  detectors  returned  818 

Number  of  detectors  outstanding  or  lost  299 

Total  number  of  replicate  pairs  70 

Total  number  of  controls  50 

Total  number  of  spikes  by  ANL  (50)  and  ERA  (30)  80 

Number  of  locations  with  radon  concentrations 
i  4.0  ^i/L  55 

Number  of  locations  with  radon  concentrations 

a  3.6  pCi/L  but  <  4.0  pCi/L  (>  90%  of  the 

action  level)  22 

Number  of  locations  with  radon  concentrations 

k  3.2  pCi/L  but  <  4.0  pCi/L  (>  80%  Of  the 

action  level)  54 
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TABLE  5.2  Structures  with  Radon  Concentrations  >  4.0  pCi/L 


Property 

Adc»ess(Unft) 

Oelactor 

No. 

Core 

(pew.) 

Ansonia,  Conn. 

9  Hughes  Cir.  (9)  (Replicate) 

1648257 

8.6 

Ansonia,  Conn. 

9  Hughes  Cir.  (9)  (Replicate) 

1648251 

16.3 

Ansonia,  Conn. 

11  Hughes  Cir.  (11) 

1648242 

10.8 

Ansonia,  Conn. 

14  Hughes  Cir.  (14) 

1648277 

4.1 

Ansonia,  Conn. 

15  Hughes  Cir.  (15) 

1648252 

6.7 

Shelton,  Conn. 

8  Palmetto  Cir. 

1646468 

5.0 

Shelton,  Conn. 

9  Palmetto  Cir. 

1646465 

5.9 

Westport,  Conn. 

8  Wassell  Ln.  (8) 

1646472 

7.8 

Westport,  Conn 

lOWassell  Ln.  (10) 

1646462 

4.8 

Westport,  Conn. 

1 1  Wassell  Ln.  (11)  (Relicate) 

1648481 

5.6 

Westport,  Conn. 

1 1  Wassell  Ln.  (i  1)  (Repicate) 

1644204 

4.8 

Westport,  Conn. 

15  Wassell  Ln.  (15) 

1646483 

8.0 

Westport,  Conn. 

17  Wassell  Ln.  (17) 

1646463 

5.3 

Westport,  Conn. 

18  Wassell  Ln.  (18) 

1646464 

4.4 

Westport,  Conn. 

20  Wassell  Ln.  (20) 

1646489 

10.6 

Addison,  III. 

403  Natoma  (403)  (Replicate) 

1644027 

4.8 

Addison,  III. 

403  Natoma  (403)  (Replicate) 

1644003 

5.2 

Addison,  III. 

413  Army  Trail  Rd. 

1645092 

4.9 

Addison,  III. 

419  Army  Trail  Rd.  (419) 

1643997 

5.7 

Worth,  III. 

MCA  #6  (6) 

1647022 

5.8 

Burlington,  Mass. 

117  S.  Bedford  (117) 

1641184 

4.1 

Randolph,  Mass. 

6  Army  St.  (6) 

1643099 

7.7 

Watertown,  N.Y. 

240  Coughlin  Dr.  (240) 

1643439 

4.2 

Dorseyville,  Penn. 

S23Q  Myers  Ln.  (23) 

1436000 

4.0 

Elizabeth,  Penn. 

S840  Route  4  (84) 

1643086 

12.3 

Elrama,  Penn. 

S85Q  Route  4  (85) 

1643214 

20.2 

Elrania,  Penn. 

S86Q  Route  4  (86) 

1643200 

11.4  • 

Herminie,  Penn. 

S58Q  Mars  HiH  Rd.  (58) 

1643208 

4.1 

Herminie,  Penn. 

S60Q  Mars  Hill  Rd.  (60) 

1643196 

9.8 

Herminie,  Penn. 

S640Mars  HilIRd.  (64) 

1643224 

18.0 

Herminie,  Penn. 

S660Mars  HilIRd.  (66) 

1643213 

4.3 

Newport  News,  Va. 

Unit  #9  (9) 

1647557 

5.4 

Sun  Prairie,  Wise. 

99  Ent  Dr.  (12210 

1643134 

5.8 

Sun  Prairie,  Wise. 

101  Em  Dr.  (1216) 

1641509 

4.0 

Sun  Prairie,  Wise. 

102  Ent  Dr.  (1202) 

1647586 

6.4 

Sun  Prairie.  Wise. 

104  Ent  Dr.  (1114) 

1643123 

4.1 

Sun  Prairie,  Wise. 

147  Fairchild  (1001) 

1647011 

4.8 

40 
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TABLE  5.2  (Confd) 


Property 

Addness  (Unit) 

Detector 

No. 

Cone. 

(pOl) 

Sun  Prairie.  Wise. 

150  Fairehild(IIOI) 

1647006 

5.9 

Sun  Prairie.  Wise. 

143  Harmon  Cir.  (1101) 

1643109 

4.8 

Sun  Prairie.  Wise. 

87  N.  Andrews  Dr.  (1102) 

1643117 

6.0 

^n  Prairie.  Wise. 

88  N.  Andrews  Dr.  (1014) 

1646980 

5.2 

Sun  Prairie.  Wise. 

121  Schumann  (1018) 

1644026 

4.3 

Sun  Prairie,  Wise. 

123  Schumann  (1002) 

1643998 

4.0 

Sun  Prairie,  Wise. 

126  Schumann  (910) 

1647017 

4.7 

Sun  Prairie.  Wise. 

127  Schumann  (902)  (Replicate) 

1646986 

4.8 

Sun  Prairie.  Wise. 

127  Schumann  (902)  (Replicate) 

1647016 

4.3 

Sun  Prairie,  Wise. 

154  Stull  (1018) 

1647013 

4.3 

Sun  Prairie,  Wise. 

159  Stull  (1017) 

1647001 

17.4 

Sun  Prairie,  Wise. 

161  Stull  (1001) 

1647012 

4.9 

Sun  Prairie.  Wise. 

87  W.  Andrews  Dr.  (1106) 

1646993 

12.4 

Sun  Prairie.  Wise 

106  W.  Andrews  Dr.  (1009)  (Replicate) 

1643107 

5.4 

Sun  Prairie,  Wise. 

106  W.  Andrews  Dr.  (1001)  (Replicate) 

1643108 

4.2 

Sun  Prairie,  Wise. 

107  W.  Andrews  Dr.  (1025) 

1647028 

4.4 

Sun  Prairie,  Wise. 

109  W.  Andrews  Dr.  (1057) 

1643135 

5.0 

Sun  Prairie,  Wise 

113  W.  Andrews  Dr.  (1205)  (Replicate) 

1643995 

6.6 

Sun  Prairie,  Wise. 

1 13  W.  Andrews  Dr.  (1205)  (Replicate) 

1644025 

5.6 

Sun  Prairie,  Wise. 

113  W.  Andrews  Dr.  (12010) 

1643115 

9.5 

Sun  Prairie.  Wise 

115W.  Andrews  Dr.  (1214) 

1644029 

9.2 

Sun  Prairie,  Wise. 

118  W.  Andrews  Dr.  (1118) 

1643112 

4.0 

Sun  Prairie,  Wise. 

119  W.  Andrews  Dr.  (1110) 

1643105 

4.1 

Sun  Prairie,  Wise. 

94  Vandenberg  (1102) 

1647582 

4.0 

Sun  Prairie,  Wise. 

94  Vandenberg  (1106) 

1643118 

4.2 
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Appendix  A: 

Enhanced  Preliminary  Assessment  Reports  Published 
under  the  Army  Base  Closure  Program 


USAIHAMA 

Piopeity  Name,  Address  Publeation  Date  Report  No. 


Ansonia  Army  Housing,  Ansonia,  Conn. 

East  Windsor  Army  Housing,  East  Windsor,  Conn. 


Fairfield  Army  Housing,  Fairfield.  Conn. 
Manchester  Army  Housing,  Manchester,  Conn, 
Middletown  Army  Housirtg,  Middletown.  Conn. 
Milford  Army  Housing,  Milford,  Conn. 

New  Britain  Army  Housing,  New  Britain.  Conn. 
Orange  Army  Housing,  Orange,  Conn. 
Plainville  Army  Housing,  Plainville,  Conn. 
Portland  Army  Housing,  Portland,  Conn. 
Shelton  Army  Housing,  Shelton,  Conn. 
Westport  Army  Housing,  Westport,  Conn. 
Addison  Army  Housing,  Addison,  III. 

Worth  Army  Housing.  Worth,  111. 

Croom  Army  Housirtg,  Croom,  Md. 

Bedford  Army  Housing,  Bedford,  Mass. 
Beverly  Army  Housing,  Beverly.  Mass. 
Burlington  Army  Housirrg,  Burlington,  Mass. 
Hull  Army  Housing,  Hull,  Mass. 

Nahant  Army  Housing.  Nahant,  Mass. 

Randolph  Army  Housing.  Randolph,  Mass. 
Swansea  Army  Housing,  Swansea,  Mass. 
Topsfield  Army  Housing,  Topsfield,  Mass. 


October  1989 

CETHA-BC-CR-89018 

October  1989 

CETHA-BC-CR*89020 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89022 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89011 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89024 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89016 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89014 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89013 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89015 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89025 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89023 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89019 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89041 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89042 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89284 

September  1989 

CETHA-BC-CR-89264 

September  1989 

CETHA-BC*CR*89259 

September  1989 

CETHA-BC-CR-89256 

September  1989 

CETHA-BC-CR-89261 

September  1989 

CETHA-BC<;R-89263 

September  1989 

CETHA-BC-CR-89258 

September  1989 

CETHA-BC-CR-89257 

September  1989 

CETHA-BC-CR-89260 
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USATHAMA 

Property  Name,  Address  PubKcation  Date  Report  No. 


Wakefield  Army  Housing,  Wakefield,  Mass. 

Wherry  Army  Housing,  St.  Louis,  Mo. 

Clementon  Army  Housing,  Clementon,  N.J. 
Franklin  Lakes  Army  Housing,  Franklin  Lakes,  N.J. 
Holmdel  Army  Housing,  Holmdel,  N.J. 

Livingston  Army  Housing,  East  Hanover  Twp.,  N.J. 
Old  Bridge  Army  Housing,  Old  Bridge,  N.J 
Dry  Hill  Army  Housing,  Watertown,  N.Y. 

Manhattan  Beach  Army  Housing,  Brooklyn,  N.Y. 
Rocky  Point  Army  Housing,  Rocky  Point,  N.Y. 
Spring  Valley  Army  Housing,  Ramapo,  N.Y. 

Tappan  Army  Housing,  Tappan,  N.Y. 

Coraopolis  71 C  Army  Housing,  Robinson  Twp.,  Pa 
Coraopolis  71 L  Army  Housing,  Moon  Twp.,  Pa. 
Dorseyville  Army  Housing,  Dorseyville,  Pa. 
Elizabeth  Army  Housing,  Elizabeth,  Pa. 

Elrama  Army  Housing,  Elrama,  Pa 
Rnleyville  Army  Housing,  Finleyville,  Pa. 

Herminie  Army  Housing,  Herminie,  Pa. 

Irwin  Army  Housing,  Inwin,  Pa. 

Monroeville  Army  Housing,  Monroeville,  Pa. 

Rural  Ridge  Army  Housing,  Rural  Ridge,  Pa. 
Davisville  Army  Housing,  North  Kingston,  R.l. 
Slatersville  Army  Housing,  North  Smithfield,  R.l. 
Manassas  Army  Housing,  Manassas,  Va. 

Patrick  Henry  Army  Housing,  Newport  News,  Va 


September  1989 

CETHA-BC-CR-89262 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89040 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89028 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89030 

November  1989 

CETHA-BC-CR*89027 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89031 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89029 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89035 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89037 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89036 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89033 

November  1989 

CETHA-BC-CR-89032 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89003 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89009 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89002 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89010 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89012 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89005 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89007 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89004 

October  1989 

CETHA-BC-CR>89008 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89001 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89281 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89282 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89286 

October  1989 

CETHA-BC-CR-89287 
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USAIHAMA 

Property  Name,  Address  Publication  Date  Report  No. 

Woodbridge  Army  Housing,  Woodbridge,  Va.  October  1989  CETHA-BC-CR-89285 

Midway  Army  Housing,  Kent,  Wash. 

Youngs  Lake  Army  Housing,  Renton,  Wash. 

Sun  Prairie  Army  Housing,  Sun  Prairie,  Wise. 


November  1989  CETHA-BC-CR-89034 

November  1989  CETHA-BC-CR-89039 

November  1989  CETHA*BC*CR-89043 
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DEPARTMENT  OF  THE  ARMY 
OS  ARMY  TOXIC  AND  HAZARDOUS  MATERIALS  AGENCY 

AaCROEEN  RROVING  GROUNO.  MARYLAND  210I0-9A0I 


CETHA-BC-B  (50-6c) 


1  0  AU6  1989 


MEM3RANDCK  FOR  SEE  DISTRIBOnON 
SUBJECT:  Radon  Sanpling 


1.  Part  of  the  mission  of  this  Agency,  to  conduct  environmental  surveys  at  all 
53  stand-alone  hcjusinc  areas,  is  the  performance  of  radon  sampling  for  each 
housing  uiut.  Ke  plan  to  deploy  a  90-day  saroler  at  eacdi  unit  ccnnencing  in 
mid-SeptsTier .  Representatives  fron  Arccnne  National  laboratory  will  be 
deploying  these  units,  and  will  need  access  to  each  residence. 

2.  Request  that  you  sufanit  the  name  and  telephone  tsater  of  a  Point  of  Contact 
for  the  housing  area(s)  under  yoir  jurisdiction  to  this  office  NLT  30  Aug  89, 

person  will  need  to  act  as  liaison  with  the  Argonne  personnel  to  ensure 
access  to  each  unit  during  their  visit,  in  order  toat  all  smplers  nav  be 
pareperly  dQJloyed.  *  ^ 

3.  Jto  ^ition,  a  draft  letter  and  Radon  Pact  Sheet  are  enclosed  for  your  use 

^  the  having  residents  of  the  upeoning  sanpling.  Iteguest  that 

®**^ce  be  copy  furnished  on  the  letter  %diich  is  sent  to  the  residents. 

^  Resists  fron  this  sanpling  phase  shculd  be  available  20PX89,  and  will 

be  provided  for  your  dissemination  to  the  housing  Tesidents  at  that  time. 

5.  to  the  e'/ent  that  t*^  90-day  sanpling  is  not  definitive,  an  adiitional 
sampler  wi_l  be  deployed,  where  necessarv,  to  extend  the  total  samplinG  peariod 
tc  a  year. 

6.  POC  for  this  Acer.cy  is  Mr.  Joseph  A.  Ricci,  (301)  €71-3461/3261. 

FOR  THE  CC*WSNDER: 


2  focls 


SALVATORE  P.  IDRRISI 
Chief,  Base  Closure  Division 


DISTRIBOTICN: 

‘^14S5iOo''®''^'  ^  Winter),  Fort  Devens,  MA 

^8640-5075^  Training  Center  &  Fort  Dix,  ATU*:  ATZD^HP,  Itart  Dix,  KJ 

°KA  AFZH-EEP-R  (Mr.  Lee  Burnett) ,  Fort  Lewis, 

(CONT) 


CETHA-BC  {50-€c) 
SUBJECT:  Baden  Saitplljig 


DISIBIBlTriON:  (OGNT) 

Cdr,  D.S.  Any  Qigineering  Activity,  Capital.  Area,  Ansf:  CZZnC-CS 
(CFT  Kenneth  McLain) ,  Building  17,  5010  DuJee  Street,  Station, 

Alexandria,  VA  22304-5050 

Cdr,  CECCM,  ATD):  AMSEL-FL-C  (Mr.  Lazzy  Staith) ,  Fort  Moonoiitb,  BI7  07703-5000 
Cdr,  U.S.  Arsy  Charles  Melvin  Price  Si^porL  Center,  KTINt  SABAS-F 
(Ms.  Janice  Cook) ,  Granite  City,  IL  €2040-1801 
Cdr,  Fort  Drum,  ATIM:  AFX5-5E-P  (Ms.  Ann  Natenon),  Ftact  Dnxn,  nr  13602-5000 
Cdr,  Qiarles  E.  Kelly  Sunport  Facility,  ATIN:  AIKArOC-EB^  01r.  John  Giuibileo) 
Oakdale,  PA  15071-500*0 

Cdr,  Fort  McCcy,  ATIM;  AFZR-XD  (Mr.  A1  Fournier),  ^arta,  WI  54656-5000 
Cdr,  Fort  Hamilton,  ATItJ;  ATZD-EH-FH  (Ms.  Anne  Slak^) ,  Fort  Bamiltcn,  NY 
11252 

Cdr,  D.S.  Any  Transportation  Center  and  Fort  Eustis,  ATTN:  ATZF-EBN 
(LTC  Wesley  J.  Mc^dUan) ,  Fort  Eustis,  VA  23604 
Cdr,  U.S.  Any  Eiigineer  Center  and  Fort  Belvoir,  ACT):  ANFB-EQ^ 

(I^.  Patrick  McLothlin),  Fort  Belvoir,  VA  22060-5000 
Cdr,  Fort  Sheridan,  ATTN:  AFKE-ZO-TIF  (Mr.  Dick  Hanson),  Fort  Sheridan,  IL 
60037-5000 

O'  (w/encls) : 

Cdr,  AMC,  ATIN:  AMC34P-0  (Mr.  Bob  Jameson),  5001  Eisenhower  Ave.,  Alexandria, 
VA  22333-0001 

Cdr,  FOBSCCM,  KTOJ:  FCDJ-BC  (Ms.  fiuia  Boulier) ,  Fort  Mdtierscn,  GA  38330-6000 
Cdr,  TBADOC,  ATTN:  ATCS-B  (MAJ  Bichard  Byzen) ,  Fort  Mcazoe,  VA  23651-6000 
Cdr,  ICW,  ATTN:  AN»i-MRB  (Ms.  Peg  Wigle) ,  Fort  Lesley  J.  Mdlair,  NASH  DC 
20319-5000 
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DRAFT  LETTER  OF  NOTIFICAnW  TO  OCCUPANTS 


Colonel  and  Mrs.  John  Doe 
1234  Patton  Drive 
Offbase  Housing,  US 

Dear  Colonel  and  Mrs.  Doe: 

The  Department  of  Aiw  has  requested  the  evaluatiwi  of  radon  gas  levels  in 
offbase  housing  units.  T^s  is  similar  to  the  evaliiations  onbase,  that  you  may 
have  heard  about.  Information  on  radon  and  why  it  is  a  matter  of  caicem  is 
enclosed. 

In  order  to  measure,  a  snail  detector  will  be  placed  in  your  hone  and  left 
there  for  three  months.  The  detector  is  a  small  canister  no  greater  than  a  few 
inches  in  height  or  diameter;  it  requires  no  electrici'^  and  nakes  no  sound.' 

The  radon  sensitive  portion  of  the  detector  consists  of  a  plastic  material. 

Argcnne  National  Laboratory,  a  large  federally  funded  research  institution 
in  the  Miavest  has  been  asked  to  carry  out  this  project.  You  will  be  contacted 
by  Argonne  personnel  in  the  near  future  vAio  will  answer  your  questions  and  place 
a  radon  detector  in  your  heme  and  discuss  the  arrangements  for  the  return  of  the 
detector  to  Argonne  by  mail. 

In  the  great  majority  of  cases,  radon  gas  is  of  no  practical  concern  to  the 
oco^^ants  of  a  hone.  For  the  small  percentage  of  cases  v^ere  action  must  be 
taJeen  to  reduce  the  radon  level,  the  Department  of  Aniy  will  noti^  you  of  the 
need  and  the  steps  that  will  be  taken. 

Please  give  the  people  fran  Argcnne  your  time  and  attention. 


Sincerely, 
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Fact  Sheet  on  Radon 


What  is  radon?  Radon-222  is  an  inert  radioactive  gas  which  occurs  in  nature.  You 
cannot  see  it,  smell  it,  or  taste  it. 

Radon  comes  from  the  natural  breakdown  (radioactive  decay)  of  uram'um  and  can 
be  found  in  high  concentrations  in  soils  and  rocks  containing  uranium,  granite,  shale, 
phosphate,  pitchblende,  and  phosphates. 

In  outdoor  air,  rad*on  is  diluted  to  such  low  concentrations  that  it  is  usually  noting 
to  worry  about.  However,  once  inside  an  enclosed  space  (such  as  a  home  or  oEtice) 
radon  can  accumulate.  Indoor  levels  depend  both  on  a  building  s  construction  and  the 
concentration  of  radon  in  the  underlying  soil. 

WTiat  is  the  health  hazard  from  radon?  By  itself,  radon  gas  is  iner^  that  is,  it  is 
chemicallv  unxeactive.  The  health  hazard  from  radon  gas  comes  from  its  radioactive- 
transformation  or  decay  into  radioactive  by-products  or  radon^  daughters.  As  radon 
decays,  its  by-products  attach  themselves  to  dust  panicles  in  the  air.  As  you  breathe,  the 
radon  decay  products  can  become  trapped  in  your  lungs.  As  these  decay  products  break 
down  further,  they  release  small  bursts  of  energy  which  can  damage^  lung  tissue  and  lead 
to  increased  risk  of  developing  lang  cancer.  Your  risk  of  developing  lung  cancer  from 
e.xposure  to  radon  depends  upon  the  concentration  of  radon  and  the  length  of  time  you 
are  e.xposed.  Exposure  to  a  slightly  elevated  radon  level  for  a  long  time  may  present 
a  greater  risk  of  developing  lung  cancer  than  exposure  to  a  sigmficantly  elevated  level 
for  a  short  time.  In  general,  your  risk  increases  as  the  level  of  radon  and  the  length 
of  exposure  increase.  Not  everyone  exposed  to  elevated  levels  of  radon  will  develop  lung 
cancer,  and  the  time  between  exposure  and  the  onset  of  the  disease  may  be  many  years. 

How  does  radon  get  into  a  home?  Since  radon  is  a  gas  it  can  move  though  small 
spaces  in  the  soil  and  rock  an  which  a  house  is  built  Radon  can  seep  into  a  home 
through  dirt  floors,  cracks  in  concrete  floors  and  walls,  floor  drains,  sumps,  joints,^  and 
tiny  cracks  or  pores  in  hollow-block  walls.  Radon  also  can  enter  water  within  pri^te 
wells  and  be  released  into  a  home  when  the  water  is  used.  The  dilemma  is  that,  right 
now,  no  one  knows  which  houses  have  a  radon  problem  and  which  do  not 

How  is  radon  detected?  Since  you  cannot  see  or  smell  radon,  special  detectors  are 
needed.  The  two  most  popular  are  the  charcoal  canister  and  the  alpha  track  deteaor. 
Both  of  these  devices  are  e.xposed  to  the  air  in  your  home,  normally  on  the  l^est 
liveable  level,  for  a  spedfled  period  of  time,  in  our  case  a  few  days  (chpeoal  cai^ter) 
or  3  months  (alpha  track  deteaor)  and  analyzed  in  a  laboratory  to  provide  an  estimate 
of  the  radon  level  in  the  home. 
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ARGONNE  NATIONAL  LABORATORY 
U.  S.  Army  Base  Closure  Radon  Program 
Field  Data  Sheet 


Housing  data: 

Housing  area _ 

Street  address _ 

City,  State. _ ^ _ 

Zip _ 

Occupants  _ 

Phone  #  (AC) _  • 

Detector  data: 

Serial  # _ 

Date  opened _ 

Date  due _ 

Time  opened _ 

Duplicate  detector  Yes. 
If  yes,  serial  # _ 

Person  opening  detector _ 

Person  completing  form _ 

Return  mailer  left  with _ 

Argonne  team  members _ 


Supporting  Post 

Unit  No. _ 

Occupancy  date_ 

Departure  date_ 
(if  known) 


Location. 


t 


No 


Additional  notes: 
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Elizabeth,  Elrama,  and  Herminie,  Pennsylvania;  Newport  News,  Virginia;  and  Sun  Prairie, 
Wisconsin. 
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Radon  Detector  Return  Instructions 
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ARGONNE  NATIONAL  LABORATORY 
U.  S.  Army  Base  Closure  Radon  Program 


Detector  Return  Instructions 


Materials  needed; 

Rad-trak  detectors  Scotch  tape 

Foil  envelope  Round  foil  seal 

Return  mailer 


1.  Remove  round  foil  seal  and  foil  envelope  from  return  mailer. 

2.  Remove  backing  from  round  foil  seal  and  place  seal  over  holes  on  detector. 

3.  Write  date  on  detector  label  in  "ending  date"  space  provided. 

4.  Place  sealed  detector  in  foil  envelope,  fold  edge  over  and  tape  shut. 

5.  Place  foil  envelope  with  detector  in  return  mailer,  seal,  and  mail, 

6.  Do  same  for  duplicate  detector,  if  any.  If  any  problems  or  questions, 
contact  DEH.  If  DEH  cannot  resolve  the  problem,  they  will  contact  Argonne. 

7.  If  foil  envelope  and/or  round  foil  seal  cannot  be  found,  wrap  detector  in 
aluminum  foil,  and  place  in  return  mailer. 


Return  mailing  address; 

Argonne  National  Laboratory 
Army  Radon  Project 
P.  0.  Box  176 
Westmont,  IL  60559 
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Ansonia  Army  Houaing  Araa 
Anaonia,  Connactleut  0(401 
Indoor  Radon  Concantrationa 


Summary; 

Number  of  residantBismjciures;  16 

Number  of  detectors  mtaled;  17 

Number  of  repticaie  pairs;  1 

Highest  reported  result;  16.3 

Lowest  reported  result;  1.0 

Number  of  dMBdofcrauned;  15 
isurnoer  Of  ouiswKsig  caNecBfs.  z 

patntr 

No. 

Address 

Unit 

No. 

Ei^owre 

KpC»U<Ny«l 

Cone. 

(pCil) 

Saatdwd 
Deviaion  (%) 

Remarks* 

1648230 

01  Ford  St. 

01 

306.3 

3.3 

7.6 

BKP 

0 

02  Hughes  Cir. 

02 

IND) 

1648274 

03  Hughes  Cir, 

03 

96.1 

1.0 

12.5 

DJKP 

0 

04  Hughes  Cir. 

04 

IND) 

1648245 

05  Hughes  Cir 

05 

168  4 

1.1 

10.1 

DJKP 

1648270 

06  Hughes  Cir 

06 

189.0 

2.1 

9.2 

KP 

1648260 

07  Hughes  Cir 

07 

346.7 

2.4 

7.0 

BKP 

1648267 

06  Hughes  Cir. 

08 

246.8 

2.7 

8.2 

BEKP 

1648257 

09  Hughes  Cir 

09 

1064.7 

8.6 

4.2 

ACDEJKP 

1648251 

09  Hughes  Cir. 

09 

2016.6 

16.3 

4.0 

ACDEJKP 

1648246 

10  Hughes  Cir 

10 

503.8 

3.3 

6.0 

DHJKP 

1648242 

11  Hughes  Cir 

11 

949.6 

10.8 

4.3 

BLP 

1648272 

12  Hughes  Cir 

12 

390.5 

3.6 

66 

DJKP 

1648247 

13  Hughes  Cir. 

13 

188.9 

1.6 

9  5 

DJKP 

1648277 

14  Hughes  Cir 

14 

371.2 

4.1 

6.7 

CJKP 

1648252 

15  Hughes  Cir, 

15 

599  0 

6.7 

5.3 

BKP 

1648273 

16  Hughes  Cir. 

16 

301.1 

3.0 

7.4 

CDJKP 

•Key  to  Remarks; 


A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 

M  Detector  in  kitchen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Duplex  (nxjttisto^)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  detection  imtt 

(ND]  Noddta 

(NR]  Not  returned 
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East  Windsor  Army  Housing  Arts 
East  Windsor,  Cennocticut  060S8 
Indoor  Radon  Coneontrationa 


Summary: 

Number  of  residentalsSuctLxes:  16 
Number  of  detectors  instMed;  17 
NumberofrepticaiBpeirs:  1 

Highest  repohed  result;  0.6 

Lowest  reported  result;  0.2 

Number  of  dMKlofinMumed:  14 
Number  of  omstandingdetBclcn:  3 

Dalaciv 

Unit 

ExpOftjre 

Cone. 

Sandbrd 

No. 

Address 

No 

KpCiUifcys] 

(pCiL) 

DeviMon  (%) 

nimirt(s« 

1646457 

27  Phelps  Rd 

01 

36.5 

0.3 

16.3 

DJKP 

1646442 

29  Phelps  Rd. 

14 

36.2 

04 

18.0 

ADEJKP 

1645763 

29  Phelps  Rd 

14 

30.0 

0.3 

ADJKPU 

1645769 

31  Phetps  Rd 

15 

40.0 

0  4 

17.7 

DJKP 

1646436 

33  Phelps  Rd 

16 

34.7 

0  4 

18.6 

DJKP 

1644237 

02  South  Rd 

02 

69.8 

0.6 

14.3 

BNP 

1645766 

03  South  Rd 

03 

64  5 

0.6 

14.7 

DEJKP 

1645762 

04  South  Rd 

04 

55.8 

0.6 

15  6 

CJKP 

0 

06  South  Rd 

05 

IND] 

1644235 

06  South  Rd 

06 

KP[NR] 

1644249 

07  South  Rd 

07 

43.5 

0.4 

17.1 

DEJKP 

1644234 

06  South  Rd 

08 

38.2 

0.4 

16.0 

BKP 

1645766 

09  South  Rd 

09 

41.7 

0  5 

17.4 

KP 

1644248 

10  South  Rd 

10 

K  P  (NR) 

1645767 

11  South  Rd. 

11 

39.7 

0.2 

16  2 

KP 

1644233 

12  South  Rd 

12 

62  2 

0.4 

15.4 

EKP 

1644246 

13  South  Rd 

13 

30  0 

0.2 

DEJNPU 

•Key  to  Remarks: 


A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unKrwwn 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Cepeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  imrt 
(ND]  No  dots 
(NR]  Not  returned 
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Falrfi«id  Army  Housing  Arts 
Fairfitid,  Connscticut  06430 
Indoor  Radon  Concantratlons 


Summary. 

Number  of  midantBlsauctjres;  SB 
Number  of  detackninsMed:  30 
Number  of  tepicale  pairs:  2 

Highest  reported  result:  2.3 

Lowest  reported  result:  0.7 

Number  of  daiBcknraeenad:  26 
NumbarofouMndhgdalBCtDrs:  4 

Detoctpr 

Unit 

Core  StvKbrd 

No. 

Adc^ 

No. 

(pCil)  OeMOion  (%) 

Rettfta* 

1648239 

016  Jarvis  Ct 

16 

243.3 

2.3  8.2 

OJKP 

1646478 

025  Jarvis  Ct 

25 

246  6 

20  84 

KP 

1644216 

026  Jarvis  Ct 

28 

159  1 

1.7  tO.3 

KP 

1644212 

037  Jarvis  Ct 

37 

180.2 

2.0  9.4 

CKP 

1646493 

042  Jarvis  Ct 

42 

148.6 

1.6  10.3 

KP 

1648269 

051  Jarvis  Ct 

51 

248.5 

1.6  6.4 

KP 

0 

056  Jarvis  Ct 

58 

[NO] 

1644202 

065  Jarvis  Cl 

65 

KP|NR1 

1644205 

070  Jarvis  Ct 

70 

227.9 

1.4  6.4 

KP 

1646487 

077  Jarvis  Cl 

77 

343.5 

23  7.2 

OJKP 

16482S4 

064  Jarvis  Ct 

84 

.  131.1 

1.4  11.3 

E  K  P 

1644206 

069  Jarvis  Ct 

69 

94.3 

1.0  12.6 

D  J  K  P 

1648235 

100  Jarvis  Cl 

100 

363.2 

22  6.8 

EKP 

1644201 

111  Jarvis  Ct 

111 

231.7 

1.6  8.7 

AKP 

1644208 

1 1 1  Jarvis  Cl 

111 

198.2 

1.3  9.3 

A  K  P 

1648234 

320  Quincy  St 

320 

187.2 

2.3  9.3 

BKP 

1648262 

321  Quincy  St 

321 

112.8 

0  7  11.3 

BCDJKP 

1648258 

336  Quincy  St 

336 

110.6 

1.2  12.1 

BDE  JKP 

1644214 

350  Quincy  St. 

350 

208.2 

2.2  B.e 

K  P 

1646475 

362  Quincy  St 

362 

152.2 

1.5  10.2 

AKP 

1646494 

362  ^incy  St. 

362 

152.2 

1.5  10.2 

AKP 

1648237 

376  Quincy  St 

376 

162.2 

1.2  9.8 

BCJNP 

1648268 

377  Quinqr  St 

377 

K  P  [NR] 

1648275 

385  Quincy  Si 

385 

253.5 

1.8  8.0 

BCJNP 

1644203 

394  Quincy  St. 

394 

118  3 

0.7  11.1 

DJKP 

1646495 

397  Quincy  St 

397 

148.6 

1.5  10.3 

KP 

1648264 

409  ^incy  St. 

409 

313.8 

1.8  7.3 

BCKP 

1648253 

412  Quincy  St. 

412 

139.9 

1.2  10.6 

DJKP 

1644211 

673  Reef  Rd. 

673 

93.9 

1.0  13.0 

DEJKP 

1644209 

703  Reef  Rd 

703 

B  N  P|NR] 

^y  to  Remarks: 


A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  beckoom 


L  Detector  in  Hying  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one^tory)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Betow  detection  limit 
[NO]  No  data 
[NR]  Not  returned 
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Manch«tt«r  Army  Housing  Aroa 
Manehastar,  Connactlcut  06040 
Indoor  Radon  Coneantratlona 


Summary: 

Number  of  rasidenfcaltauctLjres:  32 
Nurrteroldaiaclorsnstalled  33 
Number  of  rapKcaia  pairs;  1 
Highest  raponed  result:  0.8 
LcMvest  reported  result;  0.3 


Number  of  datsdon  leMned:  31 
Number  of  ouMndhg  detectors:  2 


Dabctx 

No. 

Adless 

Urst 

No. 

Cone. 

(pCit) 

DmMon  (%) 

Hamarks* 

1646453 

002  Nike  Cir 

002 

64  5 

-  0.6 

14.7 

KP 

1646428 

007  Nike  CIr. 

007 

65  9 

0  6 

15  1 

DJKP 

1646427 

008  Nike  Cir 

006 

59  3 

0.6 

15.2 

KP 

1646429 

oil  Nike  Cir 

Oil 

62.7 

0.6 

13.7 

KP 

1646456 

017  Nike  Cir. 

017 

89  1 

0.8 

129 

BCDEJNP 

1646450 

018  Nike  Or. 

018 

48.6 

0.5 

16  4 

KP 

1646449 

019  Nike  Or. 

019 

80.8 

0  8 

13  9 

DEJKP 

1646461 

027  Nike  Or 

027 

48.8 

0  4 

16  4 

DEJKP 

1646454 

029  Nike  Or 

029 

64  0 

0  7 

15.2 

DJKP 

1646459 

034  Nike  Or. 

034 

41  7 

0  3 

17.4 

KP 

1645765 

037  Nike  Or 

037 

43.5 

0.5 

17.7 

6KP 

1645759 

041  Nike  Or 

041 

30.0 

0.3 

DJKPU 

1646425 

046  Nike  Or 

046 

45.3 

0  5 

16  9 

KP 

1644245 

049  Nike  Or. 

049 

45  3 

0  5 

16  9 

6EKP 

1646452 

052  Nike  Or 

052 

51.0 

0.4 

16  7 

DJKP  . 

1646430 

055  Nike  Or. 

055 

61.7 

0.4 

14  1 

KP 

1645760 

060  Nike  Or 

060 

BKPINR] 

1646443 

061  Nike  Or 

061 

45  4 

05 

17.4 

DJKP 

1646439 

066  Nike  Or 

066 

57.5 

0.5 

154 

DEJNP 

1644242 

069  Nike  Or. 

069 

BKP(NR] 

1646444 

074  Nike  Cir 

074 

43  0 

0.5 

17.7 

KP 

1646458 

075  Nike  Or. 

075 

55.8 

0.6 

15.6 

DEJKP 

1646426 

079  Nike  Or. 

079 

558 

0.6 

15.6 

EKP 

1646432 

083  Nike  Or. 

083 

56  6 

0  4 

16.0 

DEJKP 

1646431 

087  Nike  Or. 

087 

5.2 

0.6 

14  3 

DJKP 

1646433 

068  Nike  Or. 

088 

30.0 

0.3 

KPU 

1646434 

069  Nike  Or. 

089 

43.5 

0.4 

17.7 

ADEJKP 

1646451 

069  Nike  Or. 

089 

61.0 

0.5 

15.1 

ADEJKP 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  reoaived  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  Hying  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  locabon  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one^story)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Aparenent  building 
U  Below  detection  imit 
(ND]  No  date 
(NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


f-7 


Manehttur  Army  Housing  Aroa  (Confd) 
llanchaatar,  Connocticut  •i040 
Indoor  Radon  Coneontratlona 


Deecer 

No. 

Adc^ess 

Unit 

No 

Ei^oaure 

Kp(X)diys] 

Cone 

(pCit) 

Sandard 
OoMion  (%) 

Rttnaks* 

1644243 

1646424 

1646437 

1644244 

093  Nike  Cir. 

099  Nike  Cir. 

102  Nike  Cir. 

112  Nike  Cir. 

093 

099 

102 

112 

49.1 

95.7 

30.6 

71,5 

0.5 

0.6 

0.3 

0.6 

16.9 

12.9 

17.4 

14.1 

BKP 

KP 

KP 

BKP 

1646435 

116  Nike  Cir 

118 

112.8 

0.6 

11.3 

DJKP 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
6  Doteetor  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  reoeived  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unkfMtwn;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
f  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistoiy)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(NO]  No  data 
[NR]  Notretumed 


Final  Report,  April  1990 


MiddUtown  Army  Housing  Arss 
MIddlotown,  Connoetleut  06457 
Indoor  Radon  Ceneontratlons 


Summary: 

^klnb•rofm^dantBltsucSJres;  16 
NunrterofdstacmlnttBled  17 
Numbor  of  mplicats  pairs:  1 
Highast  raponed  rasult:  1.1 
Lemast  rsported  result:  0.3 


Number  of  ddlsctoit  taSanad:  17 
NumbarofouMndvigdatoclDrs:  0 


DMcbr 

No 

Adckass 

No 

E)9oaure 

KpCiajdiys] 

Cone. 

ipCil) 

^ 

OVWD 

OoMNion  (%) 

Ramvks* 

1641543 

32  Military  Rd 

32 

103.2 

1.1 

12.5 

KP 

1644238 

42  Military  Rd 

42 

55  8 

04 

15  6 

BDJNP 

1644226 

49  Military  Rd 

49 

30  5 

0.3 

20.0 

KPU 

1641517 

50  Military  Rd 

50 

86  4 

0.9 

13.5 

DJKP 

1645761 

57  Mlitary  Rd 

57 

558 

06 

15.6 

KP 

1644232 

58  Military  Rd 

58 

30  0 

0.3 

- 

KPU 

1644229 

67  Military  Rd 

67 

45.3 

0.5 

16.9 

DJKP 

1644252 

68  Military  Rd 

68 

30.0 

0.5 

HKPU 

1644251 

73  Military  Rd 

73 

31.2 

0.3 

19.2 

KP 

1644230 

74  Military  Rd 

74 

56  6 

0.6 

16.0 

KP 

1641519 

83  Military  Rd 

83 

43.5 

0.5 

17.7 

DJKP 

1644225 

64  Military  Rd 

84 

34.7 

0.3 

16.6 

KP 

1641537 

89  Military  Rd 

69 

54  7 

0.6 

16.2 

BCJNP 

1644226 

90  Miitary  Rd 

90 

69.6 

0.5 

14.7 

KP 

1645758 

97  Mlitary  Rd 

97 

30.0 

0.3 

AKPU 

1644254 

97  Military  Rd 

97 

43.5 

0.5 

17.1 

AKP 

1641516 

98  Military  Rd 

98 

47.0 

0.5 

16.7 

EKP 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  plaoed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  date  unkfx>wn 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  racaiN^  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capehart  home 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Du^x  (mullisto^)  home 

T  Apanment  building 
U  Below  detection  limrt 
(ND)  No  data 
(NR)  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F^9 


milord  Army  Housing  Aroa 
Milford,  Connocticut  06460 
Indoor  Radon  Concantratlona 


Summary: 

Number  of  residentat  stojctur^  16 
Number  of  datactorshstaBed:  18 
Numberof  replicate  pairs:  2 
Highest  reposed  result:  17 
Lowest  reported  result:  0.5 


Number  of  datodDfs  reamed:  17 
Number  of  outstanding  datecaors:  1 


OMBdor 

UrA 

EjtoOAJre 

Cone 

SMkRl 

No. 

Addess 

No. 

KpCiflJdBys] 

(pCM.) 

OasMon  (%) 

Remarks* 

1648229 

01  Alpha  St 

01 

103.1 

1.1 

12.1 

KP 

1646485 

02  Alpha  St 

02 

92  0 

0.9 

13.1 

DJKP 

1646477 

03  Alpha  St 

03 

90.8 

08 

12  8 

DEJKP 

1648228 

04  Alpha  St. 

04 

54.0 

0.5 

158 

DEJKP 

1646479 

05  Alpha  St 

05 

KP(NR] 

ADJKP 

1644210 

06  Alpha  St 

06 

96  1 

0.8 

12.5 

1646491 

06  Alpha  St. 

06 

78  5 

0.6 

13.6 

ADJKP 

1646488 

07  Alpha  St 

07 

94.3 

1.0 

12.6 

KP 

1648266 

06  Alpha  St. 

08 

257.8 

1.7 

8.2 

DEJKP 

1648259 

09  Alpha  St 

09 

67.8 

0.7 

14.0 

CDJKP 

1646243 

10  Alpha  St 

10 

45.3 

0.5 

16.9 

BCDJNP 

1646480 

11  Alpha  St. 

11 

KP 

1648250 

12  Alpha  St 

12 

57.5 

0.6 

15.4 

KP 

1648227 

13  Alpha  St. 

13 

134.6 

1.2 

10.6 

DJKP 

1648249 

14  Alpha  St. 

14 

57.5 

0.6 

5.4 

DJKP 

1648276 

15  Alpha  St 

15 

83.8 

0.9 

13.2 

EKP 

1648233 

16  Alpha  St 

16 

99  6 

1.1 

12.3 

ADJKP 

1648265 

16  Alpha  St, 

16 

108  3 

1.2 

11.9 

ADJKP 

r 


•Key  to  Remarks; 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 


Duplicate  detectors 

Detector  placed  by  occupant  of  DEH 

Starting  date  unknown 

Ending  date  unknown 

Detector  reoei>red  with  no  seal 

No  data  sheet 

Unoccupied  house 

Exposure  <  90  days 

Exact  durat)on  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 

Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  liying  room 

M  Detector  in  kitchen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-stoiy)  home 

S  Du^x  (multistory)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  detection  limit 

[ND]  No  data 

(NR]  Not  returned 


F-10 


Final  Report,  April  J990 


N»w  Britain  Army  Housing  Arts 
Haw  Britain,  Connactleut  06051 
Indoor  Radon  Concantratlona 


Summary; 

Nurrterofmsidentalsauctures:  16 
Number  of  detectors  instaled  17 
Number  of  replicate  pairs:  1 

Highest  repoded  result;  2.9 

Lowest  reported  result;  0.5 

Number  of  dMecSDfs  ratumed;  15 
Number  of  outstarxSng  datactcrs ;  2 

Detpcty 

No. 

Addess 

Unit 

No 

Exooaure 

KpCMJdtays] 

Cone 

(pCiAJ 

Stvidbrd 
DeviMon  (%) 

RMnirte* 

1641516 

006  Green  St 

06 

856 

0.9 

13.1 

KP 

1641512 

014  Green  St 

14 

60  8 

0.7 

13.9 

DJKP 

1641539 

005  Halsey  St 

05 

68  0 

0.7 

14  4 

DJKP 

1644227 

017  Halsey  Si 

17 

257.3 

2.9 

8.0 

BEN  P 

1641511 

031  Halsey  St 

31 

47.3 

0.5 

17.1 

DJKP 

1641510 

oil  KutperSt 

11 

115  4 

1.2 

11.5 

KP 

1641546 

012  Kulper  St 

12 

71.5 

0.8 

14.1 

KP 

1641534 

019  Kulper  St 

19 

139.9 

1.1 

10.6 

DEJKP 

1641521 

020  Kulper  St 

20 

92.6 

0.7 

12  7 

DJKP 

1641549 

027  Kulper  Rd 

27 

157.4 

1.2 

10  1 

DEJKP 

0 

028  Kulper  St 

28 

IND] 

1641535 

035  Kulper  Rd 

35 

89.1 

0  8 

12.9 

BCDJKP 

1641540 

298  Rocky  Hill  Ave 

298 

207.5 

1.4 

9.1 

AEJKP 

1641523 

298  Rocky  Hill  Ave 

298 

188  9 

1.2 

9.5 

AE  J  K  P 

1641520 

306  Rocky  Hill  Ave 

306 

KPtNRl 

1641538 

312  Rocky  Hill  Ave 

312 

64.0 

0  6 

15  2 

DEJKP 

1646482 

320  Rocky  Hill  Ave 

320 

66  3 

0  7 

14.6 

KP 

•Key  to  Remarks: 

A  CXiplIcate  detectors 

6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unkiKwn 

D  Ending  date  unknown 

E  Detector  recets«d  with  no  sea! 

P  No  data  sheet 

G  Unoccupied  house 

H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Dalictof  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one^stoiy)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(NO]  No  data 
(NR|  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F-ll 


Orang«  Army  Housing  Aroa 
Oranga,  Connaeticul  06477 
Indoor  Radon  Coneantrationa 


Summary: 

Number  of  residentalsirudures:  20 
Number  of  detectors  instaled;  24 
Number  of  replicate  pairs:  4 

Highest  repoded  result:  2.2 

Lowest  reported  result:  0.5 

Number  of  detoctors  reuned:  20 
Number  of  outstandtog  detoctors:  4 

_ _ 

Unit 

EJtooaure 

Cone 

ovncMD 

No. 

Addess 

No. 

KpC»y<tays] 

(pCil) 

Dtvirten  (%) 

ftomeritt* 

0 

343  Smith  Parm  Rd 

IND) 

1648284 

348  Smith  Parm  Rd 

114  3 

1.2 

12.0 

AKP 

1646447 

348  Smith  Parm  Rd 

115.4 

1.2 

11.5 

AKP 

1646445 

349  Smith  Parm  Rd 

108.3 

1.1 

11.9 

KP 

1646440 

350  Smith  Parm  Rd 

153.5 

1.0 

10.5 

KP 

1648281 

351  Smith  Parm  Rd. 

99.6 

1.1 

12.3 

KP 

1646441 

354  Smith  Parm  Rd 

166  2 

1.8 

9  8 

BENP 

1648282 

355  Smith  Parm  Rd 

66.3 

1.5 

14.6 

AHKP 

1646480 

355  Smith  Parm  Rd 

103.1 

1.2 

12.1 

AKP 

1646446 

359  Smith  Parm  Rd 

KP(NR1 

1648278 

363  Smith  Parm  Rd 

113.6 

1.3 

11.6 

DJKP 

1648285 

342  Sybil  St. 

168.4 

1.1 

10.1 

KP 

1642288 

345  Sybil  St. 

226  1 

1.7 

8  5 

GMP 

1646469 

349  Sybil  St 

80.3 

0.9 

13.5 

KP 

1648279 

350  Sybil  St. 

AKP[NR] 

1648280 

350  Sybil  St 

AKPINR] 

1648286 

351  Sybil  St 

52.3 

0.5 

16.0 

DJKP 

1642300 

353  Sybil  St 

89  1 

1,0 

12.9 

KP 

1646422 

354  Sybil  St. 

200.1 

2.2 

9.3 

AKP 

1646423 

354  Sybil  St 

199.5 

2.2 

9.0 

AKP 

1646421 

355  Sybil  St 

157.4 

1.6 

10.1 

DEJKP 

1646438 

358  Sybil  St. 

76  5 

0.8 

13.6 

DJKP 

1648287 

359  Sybil  St 

65  6 

0  8 

13.1 

DEJKP 

1642286 

362  Sybil  St 

101.3 

0.6 

12.2 

DJKP 

•Key  to  Remart^s: 


A  Duplicate  detoctors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea! 

P  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  oonoentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
8  Du^x  (muttistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
[NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F-I2 


Plainvill*  Army  Housing  Aroa 
PlainvMla,  Connoctlcui  06062 
Indoor  Radon  Concontratlona 


Summary; 

Nurrterdmidentatsaaict^  32 
Number  of  detectors  insttled  36 
Number  of  rapHcata  pairs;  4 
Highest  reported  result;  1.6 
Loerest  reported  result;  0.4 


Nurhber  of  dateoten  tetemed;  16 
Number  of  outstVKfngdtteciors;  18 


Deiecter  Urd  Expocure  Cone  Sleidvd 

No.  Address  No  KpCrt4<Nytl  (pCil)  DmWon  (%) 


1643451 

01  Cassidy  Dr. 

01 

1643438 

02  Cassidy  Dr 

02 

1643456 

02  Cassidy  Dr 

02 

1641527 

03  Cassidy  Dr 

03 

0 

04  Cassidy  Dr 

04 

1643454 

05  Cassidy  Dr 

05 

1643455 

06  Cassidy  Dr. 

06 

1641552 

07  Cassjdy  Dr 

07 

1643423 

06  Cassidy  Dr. 

08 

1641550 

09  Cassidy  Dr 

09 

1641533 

10  Cassidy  Dr 

10 

0 

11  Cassidy  Dr 

11 

1641525 

12  Cassidy  Dr. 

12 

1641526 

12  Cassidy  Dr. 

12 

1641560 

13  Cassidy  Dr. 

13 

1641553 

14  Cassidy  Dr. 

14 

1641514 

15  Cassidy  Dr 

15 

1641515 

16  Cassidy  Dr 

16 

1641536 

17  Cassidy  Dr 

17 

1641522 

17  Cassidy  Dr 

17 

1641547 

18  Cassidy  Dr 

16 

1641555 

19  Cassidy  Dr 

19 

1641559 

20  Cassidy  Dr 

20 

0 

21  Cassidy  Dr 

21 

1641551 

22  Cassidy  Dr 

22 

1641532 

23  Cassidy  Dr 

23 

1641544 

24  Cassidy  Dr. 

24 

0 

25  Cassidy  Dr. 

25 

234.5 

2.5 

8  4 

EJKP 

AKPfNR] 

AKPINR] 

315  6 

34 

7.5 

DEJKP 

Wnr, 

125  9 

1.3 

11.1 

OJKP 

KP[NR1 

KMPINR] 

82  7 

0.8 

13.7 

DJKP 

120.6 

1.3 

11.3 

DJKP 

fND] 

87.3 

0.9 

13.0 

AKP 

40  0 

0  4 

17.7 

AKP 

66  3 

0.7 

146 

EKP 

KPtNR] 

40  .C 

0.4 

17.7 

OJKP 

KP(NR] 
AKP  [NR] 

AKPfNR] 

KPINR] 

K  P  (NR] 

127  4 

14 

11.4 

DEJKP 

CND] 

KPINR] 

300 

0.3 

OJKPU 

119.9 

1.3 

11.7 

KP 

|ND] 

•Key  to  Remarks; 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupar^t  of  DEH 
C  Starting  dale  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  Hving  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharlhome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 

S  Du^x  (muttisto^)  home 

T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
(NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F^I3 


Ptalnvillt  Army  Housing  Aroa  (Cont'd) 
Platnvilla,  Connoeticut  06062 
Indoor  Radon  Coneantratlona 


DoiDCtx  Urd  Bgxxure  Cone 

No  Address  No.  Kpa/L)dtays]  (pCi/L)  OoMBion  (%)  Remarks* 


1641557 

26  Cassidy  Dr. 

26 

0 

27  Cassidy  Dr. 

27 

1641556 

28  Cassidy  Dr. 

28 

0 

29  Cassidy  Dr. 

29 

1641556 

20  Cassidy  Dr. 

30 

1641529 

31  Cassidy  Dr 

31 

1641545 

32  Cassidy  Dr 

32 

1641513 

32  Cassidy  Dr 

32 

227.9 

1.3 

6.4 

EKP 

m 

90.1 

1.0 

13.2 

KP 

tNDJ 

151.6 

1.6 

10.5 

DJKP 

139.9 

1.5 

10.6 

KP 

127.4 

1.4 

11.4 

ADEJKP 

113.6 

1.2 

11.6 

ADEJKP 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
B  Delector  ptaoed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  Irving  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Du^x  (rTHiftistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  data 
(NR)  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F-14 


Portland  Army  Housing  Araa 
Portland,  Connoctlcut  06480 
Indoor  Radon  Coneontratlona 


Summary: 

Number  of  residantelseiKtures  15 
Number  of  detectors  nsteled:  16 
Number  of  replicate  pairs:  1 

Highest  repotled  result:  1.5 

Lowest  reported  result:  0.4 

NumbarofdMKionriUnsd  IS 
Numtoro(ouliandb<g(MKtDn:  1 

Detector 

No. 

Addess 

Unit 

No 

Expocue 

KpCiL)<W»l 

Cone 

(pcMO 

Smtod 

OmMon  (%) 

Rrato* 

1644250 

01  Thompson  Hill  Rd 

01 

60.8 

0.9 

13.9 

KP 

1645757 

02  Thompson  Hill  Rd 

02 

105.0 

1.1 

12.4 

KP 

1644218 

03  Thompson  Hill  Rd 

03 

92.0 

1.0 

13.1 

KP 

1644222 

04  Thompson  Hill  Rd 

04 

73.3 

0.6 

14.0 

AKP 

1644224 

04  Thompson  Hill  FW 

04 

66  0 

0.7 

14.4 

AKP 

1644219 

05  Thompson  Hill  Rd 

05 

69.8 

0.7 

14.3 

KP 

1644241 

06  Thompson  Hill  Rd 

06 

60.3 

0.9 

13.5 

KP 

1644255 

07  Thompson  Hill  Rd 

07 

32  4 

0.4 

19.6 

KP 

1644221 

06  Thompson  Hill  Rd 

oe 

69  8 

0.8 

14.3 

KP 

1644223 

09  Thompson  Hill  Rd 

09 

134.8 

1.5 

11.1 

KP 

1645764 

10  Thompson  Hill  Rd 

10 

73.3 

0.6 

14.0 

DJKP 

1644220 

1 1  Thompson  Hill  Rd 

11 

547 

0.5 

16  2 

C  D  J  K  P 

1644231 

13  Thompson  Hill  Rd 

13 

63.3 

0.7 

14.6 

KP 

1644236 

14  Thompson  Hill  Rd 

14 

CDEJNP{NR] 

1644240 

15  Thompson  Hill  Rd 

15 

64  5 

0  9 

14.7 

BCHJNP 

1644247 

16  Thompson  Hill  Rd 

16 

60.3 

0.7 

13.5 

OE  JKP 

•Kay  to  Remarks; 

A  Duplicate  detectors 
B  Oatector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Oatector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  durabon  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  be^oom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-atory)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  bmrt 
(ND)  Nodtti 
(NR]  Not  returned 


Final  Repori,  April  1990 


F^I5 


Shtiton  Army  Housing  Aroa 
Shalton,  Connooticut  06484 
Indoor  Radon  Concantratlona 


Summary: 

NumbarofiMidentBt*»ucurBs;  16 
NumbaroCdelBckininstaled:  17 
Numbar  of  rapiicalB  pairs:  1 

Highest  rapo^  result:  5.9 

Lnwest  reported  result:  1.3 

Number  of  dMMtnsreuned:  16 
Number  of  eufrtwdwg  delBrtBn:  1 

^^*No^ 

Addess 

Ur^ 

No. 

btoOtexe 

KpCiiy^ysl 

Cone. 

(pCilL) 

SfarvM 
OoMaton  (%) 

Rmarks* 

1648232 

01  Palmetto  Cir. 

01 

281.0 

1.5 

7.6 

GMP 

1646466 

02  Palmetto  Cir 

02 

243.0 

1.3 

8.1 

QMP 

1648238 

03  Palmetto  Cir 

03 

580.8 

3  1 

5  4 

GMP 

1648236 

04  Palmetto  Cir 

04 

718.1 

3.9 

4.9 

GMP 

1648241 

05  Palmetto  Cir 

05 

449.0 

2.4 

6.1 

GMP 

1648261 

06  Palmetto  Cir 

06 

586.2 

3.2 

5.4 

GMP 

1648240 

07  Palmetto  Cir. 

07 

559  1 

3.0 

5.5 

QMP 

1646468 

06  Palmetto  Cir. 

08 

024.0 

5.0 

4.4 

GMP 

1646465 

09  Palmetto  Cir 

09 

1090.2 

5.9 

4.0 

GMP 

1648256 

10  Palmetto  Cir. 

10 

700.0 

3.8 

5.0 

GMP 

1642315 

11  Palmeno  Cir 

11 

665  7 

3.6 

5.1 

GMP 

0 

12  Palmetto  Cir 

12 

|ND1 

1642309 

13  Palmetto  Cir 

13 

6224 

3.3 

5.3 

GMP 

1646471 

14  Palmetto  Cir 

14 

649  4 

3  5 

5.2 

AGMP 

1648231 

14  Palmetto  Cir 

14 

517.6 

2.8 

5.7 

AGMP 

1642301 

15  Palmetto  Cir. 

15 

714.5 

3.8 

4.9 

GMP 

1646045 

16  Palmetto  Cir. 

16 

449.0 

2.4 

6.1 

GMP 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  date  unkr>own 
D  Eroding  date  unknown 
E  Detector  reoet\^  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 

M  Detector  in  kitchen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capehart  home 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Duplex  (multistory)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  detection  limit 

(ND]  No  date 

[NR]  Not  returned 


fined  Report,  April  1990 
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Westport  Army  Housing  Aroa 
Wostport,  Connocticut  06680 
Indoor  Radon  Concantrotlons 


Summary: 

^kJrT1berolmxtofvttJs6ucl^  16 
Number  of  daiBClDrsinstaled:  17 
Number  of  replicste  pairs;  1 
Highest  rapomd  retuit  10.6 
Unseat  reported  result;  1.2 


Number  of  datsdafs  reuned  14 
NumberofouMndngdalactors;  3 


Datody  Unit  &^)osure  Cone.  Samdsrd 


No. 

No. 

KpCi«U<to/s] 

(pCit) 

Deviaion  (%) 

namancB* 

1644207 

01  Wasseil  Ln 

01 

290.1 

1.6 

7.6 

KP 

1644213 

03  Was  sell  Ln 

03 

478  1 

3.7 

6.0 

DJKP 

1646484 

05  Wasseil  Ln. 

05 

DJKP(NR] 

1646490 

06  Wasseil  Ln. 

06 

364.2 

3  6 

6.8 

DEJKP 

1646488 

07  Wasseil  Ln. 

07 

KPtNR] 

1646472 

06  Was  sell  Ln. 

08 

12156 

7.8 

3.9 

EMP 

1646474 

09  Wasseil  Ln. 

09 

113.6 

1.2 

11.6 

KP 

1646462 

10  Wasseil  Ln 

10 

437.8 

4  8 

6.2 

BNP 

1646481 

11  Wasseil  Ln 

11 

576.3 

5.6 

5.4 

AKP 

1644204 

11  Wasseil  Ln. 

11 

495.6 

4.8 

5.9 

AKP 

1646473 

12  Wasseil  Ln. 

12 

MP(NR] 

1646483 

15  Wasseil  Ln. 

15 

812  9 

8.0 

4.6 

BCDEJNP 

1646476 

16  Wasseil  Ln. 

16 

283  6 

3  1 

7.6 

KP 

1646463 

17  Wasseil  Ln 

17 

509  7 

5.3 

5  8 

KP 

1646464 

16  Wasseil  Ln 

18 

684  5 

4  4 

5.2 

LP 

1644217 

16  Wasseil  Ln 

19 

260.8 

2.6 

8.0 

DEJKP 

1646489 

20  Wasseil  Ln. 

20 

961.8 

10  6 

4  2 

DJKP 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starling  ddte  unknown 
0  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedoom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  fone-story)  home 
S  Duplex  (multisto^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  kmit 
|ND]  Nodto 
[NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 
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Addison  Army  Housing  Arsi 
Addison,  Illinois  60101 
Indoor  Rsdon  Coneontratlons 


Summary: 

Number  of  midentalsaucajres:  12 

Number  of  dstaclDrsinstaled;  13 

Number  of  replicate  pairs:  1 

Highest  repohed  result:  57 

Lowvest  reined  result:  0.9 

Number  of  detectors  rammed:  11 
Number  of  outetendhg  detectors:  2 

No. 

Adc*ess 

Unit 

No. 

Expowre 

KpCi/Udaysl 

Cone. 

(pCil) 

smm 

Pavilion  (%) 

nemarits* 

1643999 

403  Army  Trail  Rd 

403 

KPINR) 

1645088 

409  Army  Trail  Rd 

409 

329.2 

3  7 

7.1 

DJKP 

1645092 

413  Army  Trait  Rd 

413 

896.9 

4.9 

4.4 

KP 

1643997 

419  Army  Trail  Rd 

419 

514.9 

5.7 

5.7 

BNP 

1644027 

403  Natoma 

403 

593.8 

4.8 

5.4 

AKP 

1644003 

403  Natoma 

403 

635.9 

5.2 

5.2 

AKP 

1644024 

404  Natoma 

404 

701.8 

3.9 

5.0 

KP 

1645086 

410  Natoma 

410 

78.9 

0.9 

14.0 

KP 

1645067 

411  Natoma 

411 

676.5 

3.7 

5.1 

KP 

1644002 

414  Natoma 

414 

280.1 

3.1 

7.7 

KP 

0 

415  Natoma 

415 

INDl 

1643991 

420  Natoma 

420 

436.3 

2.3 

6.2 

DEJKP 

1643994 

423  Natoma 

423 

349.6 

1.9 

6.9 

KP 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 

L 

Detector  in  living  room 

B 

Detector  placed  by  occupant  of  DEM 

M 

Detector  In  kitohen 

C 

Starting  date  unknown 

N 

Detector  location  unknown 

0 

Ending  date  unknown 

P 

Capaharthome 

E 

Detector  received  with  no  seal 

Q 

MCA  home 

F 

No  data  sheet 

R 

Duplex  (one>story)  home 

G 

Unoccupied  house 

S 

Du^x  (multistory)  home 

H 

Exposure  <  90  days 

T 

Aperlment  building 

J 

Exact  duration  of  exposure 

U 

Below  detection  limit 

K 

unknown;  concentration  estimated 

Detector  in  bedroom 

[ND] 

INR] 

No  data 

Not  returned 

f-18 


Final  Report,  April  1990 


Worth  Army  Housing  Aroa 
Worth,  llllnolt  60463 
Indoor  Radon  Concantrationa 


Summary: 

NunrtoerofresidentBlsfruclures:  12 
Nurrtoer  of  detectors  nstsled:  13 
Number  of  replicate  pairs;  1 

Highest  reported  result;  5.8 

Lowest  reported  result:  1.1 

Number  ofdMBCkNsiMjmed  11 
NunberoTouiMndlngdeiKtors:  2 

OMtctx 

Urst 

E)toOeure 

Cone 

gn.  i  1 

Stonovo 

No. 

Adctess 

No. 

KpC»U«hy*I 

(pCil) 

DeMMion  (%) 

Aamadw* 

1644020 

MCA  #01 

01 

208  2 

2.3 

88 

KP 

1647030 

MCA  »02 

02 

204  7 

2  2 

8.6 

AKP 

1647031 

MCA  #02 

02 

1855 

2.0 

6.3 

AKP 

1644021 

MCA  #03 

03 

337.6 

2.0 

7.1 

DJKP 

1644004 

MCA  #04 

04 

341.7 

3.6 

7.2 

KP 

1644005 

MCA  *05 

05 

148.6 

1.5 

10.3 

DEJKP 

1647022 

MCA  #06 

06 

883  9 

5.8 

4.6 

KP 

1647036 

MCA  #07 

07 

139  9 

1.1 

10.6 

DEJKP 

1641506 

MCA  #06 

08 

170.2 

1.9 

10.0 

KP 

1647027 

MCA  #09 

09 

194.5 

2  0 

6  4 

EKP 

1644000 

MCA  #10 

10 

KPINR] 

1641508 

MCA  #11 

11 

1206 

1.3 

11.3 

KP 

1641507 

MCA  #12 

12 

KP[NR] 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  reoeiswd  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  60  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bwkoom 


L  Detector  in  living  room 

M  Detector  in  kitchen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Du^x  (mukistory)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  detection  limit 

[ND]  No  data 

[NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F^J9 


Croom  Army  Housing  Aro« 
Croom,  Maryland  01  $80 
Indoor  Radon  Ceneantrationa 


Summary: 

Nurnber  of  residental  structures:  3 

Number  of  dptoctofs  instated:  13 

Number  of  replicatB  pairs:  1 

Highest  rapped  result:  4.9 

Lowest  reported  result:  0.9 

Number  of  detectors  relumed:  9 
Number  of  outstondng  detectors:  4 

Detector 

No. 

Addess 

Urst 

No. 

Enosue 

KpODdays] 

Cone. 

(pCit) 

fri  i  t 

swero 
Daviriian  (%) 

Ranwks« 

1643678 

15470  Mt.  Calvert  Rd 

09A 

231.0 

1.8 

8.4 

LT 

1643993 

15472  Mt  Calvert  Rd 

09B 

368.6 

2.7 

6  8 

MT 

1643676 

15474  Mt  Calvert  Rd 

09C 

227,9 

1.7 

6.4 

KT 

1643677 

15476  Mt  Calvert  Rd 

09D 

AKT[NR] 

1643685 

15476  Ml  Calvert  Rd 

090 

AKT(NR] 

1643686 

15478  Mt  Calvert  Rd 

09E 

90.9 

0.6 

12.3 

MT 

0 

15484  Mt  Calvert  Rd 

12A 

m 

0 

15486  Mt  Calvert  Rd. 

12B 

|ND] 

1643687 

15488  Mt  Calvert  Rd 

12C 

668  3 

4.9 

5.1 

BNT 

1643686 

15492  Mt  Calvert  Rd 

04A 

215.2 

1.7 

8-7 

BNT 

1647549 

15494  Mt  Calvert  Rd 

04B 

78.1 

0.6 

15.4 

BNT 

1643680 

15496  Mt  Calvert  Rd 

04C 

110.1 

0.9 

11.8 

BNT 

1647553 

15498  Mt.  Calvert  Rd 

040 

125.9 

1.0 

11.1 

BNT 

•Kay  to  Ranwrks 

A  Duplicate  detectors 
B  Oatactor  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  dale  unknown 

E  Oatactor  racatved  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  oonoentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  data 
(NR]  Not  returned 


F-20 


Final  Report,  April  2990 


B#dford  Army  Housing  Aroa 
Bodford,  Maaaaehuaotta  01730 
Indoor  Radon  Concantratlona 


Summary: 

Number  of  residentelsauctores:  16 

Number  of  detectors  toitelod:  19 

Number  of  replicate  pairs:  3 

Highest  repo^  result:  3.6 

Lxevest  re^rted  result:  0.3 

Number  of  (tetectorsieuned;  16 

nwnDvrOvOUBanyvlpOMKMto.  0 

Detector 

No. 

Acttess 

Utt 

No. 

EKpoaum 

KpCi^)<tay*l 

Cone. 

(fCU^ 

otenGtev 

OniMion  (%) 

Ramadts* 

1641159 

01  Lewis  Rd 

01 

38  2 

0  4 

16.0 

BHKP 

1641189 

02  Lewis  Rd 

02 

75.0 

0.8 

139 

BKP 

1641166 

03  lewis  Rd 

03 

BKP(NR] 

1641197 

04  Lewis  Rd 

04 

KP(NR] 

1641196 

05  Lewis  Rd 

05 

129  3 

1.2 

11.3 

ADJKP 

1641170 

05  Lewis  Rd 

05 

116.2 

11 

11.9 

ADJKP 

1645785 

06  Lewis  Rd 

06 

170.2 

1.6 

10.0 

KP 

1641187 

01  Mickelson  Rd 

1 

215.2 

24 

8.7 

BKP 

1641160 

02  Mickelson  Rd. 

2 

208.2 

2.3 

8.8 

BKP 

1641161 

03  Mickelson  Rd 

3 

BKP(NR] 

1645784 

04  Mickelson  Rd 

4 

311.6 

0.3 

7.3 

COJKP 

1641171 

05  Mickelson  Rd 

5 

134  6 

1.5 

10.8 

BNP 

1641176 

06  Mickelson  Rd 

6 

199  5 

2.2 

9.0 

BCJNP 

1641193 

33  Pine  Hill  Rd 

33 

211.2 

1.4 

9.1 

NP 

1641172 

35  Pine  Hill  Rd 

35 

205  7 

2.3 

9.2 

AKP 

1641175 

35  Pine  Hill  Rd 

35 

167.9 

1.8 

9.8 

AKP 

1641168 

37  Pine  Hill  Rd 

37 

416.5 

3  6 

64 

ACDJKP 

1641179 

37  Pine  Hill  Rd 

37 

376.5 

3.3 

6  7 

ACDEJKP 

1641180 

39  Pine  Hil!  Rd 

39 

436.2 

2.6 

6.3 

DEJKP 

•Kay  to  Remarks: 

A  Duplicate  delectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  data  unknown 
D  Ending  date  unkr>own 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

urtknown;  oonoentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  liying  room 

M  Detector  in  kitchen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Du^x  (multistory)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  detection  limit 

IND]  No  date 

(NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F-21 


B«v«rly  Army  Housing  Arts 
Bsvsriy,  Msssaehusotts  01915 
Indoor  Radon  Coneontrations 


Summary; 

Number  of  rasiderSalsvucSires:  16 
Number  of  detectors  rtstsled;  17 
Number  of  repbcate  pairs:  1 

Highest  repoded  resutt:  2.9 

Uwvest  reported  result;  1.2 

Number  of  dotadorirekjmed;  9 
Number  of  ouMndng  detectors:  6 

Oatocbr 

Unit 

&q)0cure 

Cortc. 

SNndM 

No. 

Adciess 

No 

(pCiA.) 

OmMon  (%) 

namarttt* 

0 

40  Laurel  St 

40 

INO) 

0 

41  Laurel  St. 

41 

|ND] 

1645807 

42  Laurel  St 

42 

166.2 

1.6 

9.8 

KP 

0 

43  Laurel  St. 

43 

INDJ 

0 

44  Laurel  St 

44 

[NO] 

1645817 

45  Laurel  St 

45 

205.7 

1.4 

9.2 

KP 

0 

46  Laurel  St 

46 

[NO] 

1645793 

47  Laurel  St. 

47 

231.0 

2.5 

8.4 

BCDEJKP 

1645773 

48  Laurel  St 

48 

197.7 

2.1 

9.1 

DJKP 

0 

49  Laurel  St 

49 

(NO] 

1645808 

50  Laurel  St 

50 

80.3 

2.9 

13.5 

EHKP 

1642311 

51  Laurel  St 

51 

452.6 

2.5 

6.1 

KP 

0 

52  Laurel  St. 

52 

|ND] 

0 

53  Laurel  St 

53 

(ND] 

1645810 

54  Laurel  St 

54 

129  4 

1.3 

11.0 

ADJKP 

1645809 

54  Uurel  St 

54 

124.1 

1.2 

11.2 

ADJKP 

1645800 

55  Laurel  St 

55 

203.0 

1.6 

8.9 

BCDEJKP 

•Key  to  Remarks; 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  data  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  reoetved  with  no  sea! 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  In  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one>story)  home 
S  Duplex  (muttistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
(NR]  Not  returned 
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Burlington  Army  Housing  Area 
Burlington,  Massachusotts  01803 
Indoor  Radon  Coneantrationa 


Summary: 

Number  of  residantBlstiJCtunBS  12 
Nufhber  of  detectors  initalod:  13 
Number  of  replicate  pairs:  1 

Highest  repo^  result;  4.1 

Lowest  reported  result;  0.9 

NumbvofdMBClDrtralumsd:  5 
Number  ofouMndngdMKkn:  8 

Detector 

No. 

Address 

Unit 

No. 

RpCiOidhy*] 

Cone. 

(pCit) 

StenteRl 
DeMon  (%) 

Remertd* 

0 

113  South  Bedford 

113 

!ND) 

1641198 

115  South  Bedford 

115 

116  9 

0.9 

11.4 

C  D  «l  K  Q 

1641164 

117  South  Bedford 

117 

430.6 

4.1 

6.3 

KO 

1641161 

119  South  Bedford 

119 

AKQ(NR1 

1641201 

119  South  Bedford 

119 

AKQINR] 

1641167 

121  South  Bedford 

121 

264.3 

2.0 

7.9 

C  D  J  K  0 

1641163 

123  South  Bedford 

123 

174  9 

1.4 

9.6 

D  E  J  K  0 

0 

125  South  Bedford 

125 

CND) 

0 

127  South  Bedford 

127 

|ND) 

0 

129  South  Bedford 

129 

fND) 

1641162 

131  South  Bedford 

131 

108  3 

0  9 

11.9 

C  D  J  KO 

0 

133  South  Bedford 

133 

|N01 

0 

135  South  Bedford 

135 

CNDJ 

•Key  to  Remarks 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 

Exact  duration  of  exposure 
unknown;  concentration  estimated 
Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  liying  room 
M  Detector  in  kitohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Cepeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-atory)  home 
S  Du^x  (multiatory)  home 
T  Apartment. building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  Nodtea 
(NR)  Not  returned 


K 
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F'23 


Hull  Army  Housing  Arts 
Hull,  Ussssehusotts  02045 
indoor  Radon  Coneontrations 


Summary: 

Number  of  fOsidontsIttuclunBs:  8 
Numoer  or  QBBCsrs  msweo.  o 
Number  of  fsplicale  pairs:  0 
Highest  reponed  result;  1.1 
Loimt  reported  result:  0.3 


Number  of  dMscsors  reamed:  5 
isumoer  or  ouBonsng  oewxirs.  9 


DotBCtor  Unit  Ej^oeure  Cone  SMvd 

No.  Adciess  No.  ((P^days]  (pCil)  DesMon  (%)  Remedv* 


1641202 

1153  Nantasket 

1153 

0 

1155  Nantasket 

1155 

1641186 

1157  Nantasket 

1157 

0 

1159  Nantasket 

1159 

0 

1161  Nantasket 

1161 

1641169 

1163  Nantasket 

1163 

1643093 

1165  Nantasket 

1165 

1641157 

1167  Nantasket 

1167 

66.3 

0.7 

14.6 

BKP 

tND] 

30.0 

0.3 

HKPU 

fND) 

87.3 

0.8 

13.0 

[ND] 

DJKP 

71.5 

0.8 

14.1 

KP 

132.9 

1.1 

10.8 

CDEJKP 

•Key  to  Remarks 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  dale  unknown 
E  Detector  rece(>«d  with  no  seal 
E  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Cepeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-atory)  home 
S  Duplex  (multisto^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  data 
(NR]  Not  returned 
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Nahant  Army  Houalng  Araa 
Nahant,  Maaaaehuaatta  01908 
Indoor  Radon  Coneantrationa 


Summary: 

Number  of  raaidentalseucbjres  12 
Number  of  detactorsinstoled:  13 
Number  of  leplicatB  pairs:  1 

Highest  repoiled  result:  1.5 
Lowest  reported  result;  0.6 

NutnfaerofdalBClorsrMLsnad:  6 
Number  of  ouMvKtngdalBckxs:  7 

Oalactof 

No. 

Addess 

Ur^ 

No. 

Exposure 

KpCtDAys) 

Cone. 

(pCil) 

Stondvd 
Deaaion  (%) 

0 

2»4  Castle  Rd 

294 

IND] 

1645782 

296  Castle  Rd 

296 

KQ[NR] 

1645772 

296  Castle  Rd 

298 

64  5 

0.6 

14.7 

DEJKQ 

1645783 

300  Castle  Rd. 

300 

KO(NR] 

1645805 

114  Gardner  Rd 

114 

145.1 

1.5 

10.4 

CDJKO 

1645781 

116  Gardner  Rd 

116 

55.8 

0.6 

15.6 

ADJKQ 

1645780 

116  Gardner  Rd 

116 

66  3 

0.7 

14.6 

ADJKQ 

1645804 

001  Goddard  Dr 

1 

,  68.0 

0.6 

14  4 

CDEJKQ 

0 

002  Goddard  Dr. 

2 

tND] 

1645774 

003  Goddard  Dr 

3 

131.1 

1.4 

10.9 

EKQ 

0 

004  Goddard  Dr 

4 

fND] 

0 

005  Goddard  Dr 

5 

CND] 

1645812 

006  Goddard  Dr 

6 

KO[NR] 

•Kay  to  Remark: 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  £x^  duration  of  exposure 

unknown:  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  Irving  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  kmrt 
(NO]  No  data 
(NR]  Not  returned 
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Randolph  Army  Housing  Aroa 
Randolph,  Maaaachuaatta  02368 
Indoor  Radon  Concantratlona 


Summary: 

hkirterolrasklentalsauctjres;  16  hhinbar  ci  daticlari  raUnad:  12 

Numbarofdatocloainataled:  17  Nurnbarofoulrtwiding  datectori:  5 

Numbar  of  mplicate  pairs:  1 
Highest  rapoiled  rasult:  7.7 
Umrest  reported  result:  1.2 


Detactor 

Unt 

B^oaure 

Cone 

No. 

Mctess 

No 

KpCiOjckys] 

(pcai) 

DwMon  (%) 

Remarks^ 

1645822 

01  Army  Si 

01 

231.0 

2.2 

8.4  COJKP 

1641190 

02  Army  St 

02 

AKP(NR] 

1641162 

02  Army  St 

02 

313.4 

2.3 

7.3  AKP 

1641191 

03  Army  Si 

03 

138.1 

1.5 

10.7 

DJKP 

0 

1641195 

04  Army  St 

05  Army  St 

04 

05 

395  7 

3.2 

1 

6.7 

ea 

1643099 

06  Army  St 

06 

718.2 

7.7 

4.9 

DEJKP 

0 

07  Army  St 

07 

(ND) 

1641173 

06  Army  St 

08 

111.8 

1.2 

11.7 

DJKP 

0 

1645778 

09  Army  St. 

10  Army  Si 

09 

10 

215.0 

2  2 

9.0 

tND) 

DJKP 

1641183 

11  Army  Si 

11 

330.5 

2  2 

7.3 

KP 

1645770 

12  Army  Si 

12 

259.7 

2.6 

8.2 

CDEJKP 

1641158 

13  Army  Si 

13 

120.6 

1.2 

11.3 

DEJKP 

0 

1643094 

14  Army  St 

15  Army  St 

14 

15 

189.0 

2.2 

9.2 

1641177 

16  Army  St 

16 

618.7 

3.4 

5.3 

CJKP 

•Key  10  Remarks; 

A  Duplicate  detectors 

B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 

D  Ending  dale  unknown 

E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 

G  Unoccupied  house 

H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
R  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multisto^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
(NR]  Not  returned 
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SwansM  Army  Housing  Aros 
Swansos,  Maaaaehuaolta  02777 
Indoor  Radon  Concontratlona 


Summary: 

Number  of  residentalstuctures  16 
Nurhber  of  detectors  instaled:  16 
Number  of  lepkcale  pairs:  0 

Highest  reponed  result:  1.6 

Uwrest  reported  result:  0.3 

NumbvafdMKlniMmKf;  5 
NumterdoulMndngdMMkn:  11 

Unit 

Cone 

siemro 

No. 

Adekess 

No 

KpCiDdiysl 

(pCil) 

DesMon  (%) 

Rerrwks* 

1644330 

01  Missile  Loop 

01 

31.2 

0.3 

19  2 

CDJKP 

0 

02  Missile  Loop 

02 

INUJ 

1644331 

03  Missile  Loop 

03 

163  6 

0  9 

9.7 

KP 

1644327 

04  Missile  Loop 

04 

62  8 

0.7 

14.9 

0 

OS  Missile  Loop 

05 

IND) 

1643095 

06  Missile  Loop 

06 

187.2 

1.6 

9.3 

CDJKP 

1643090 

07  Missile  Loop 

07 

KP|NR] 

0 

06  Missile  Loop 

08 

INDJ 

1643078 

09  Missile  Loop 

09 

KP(NR] 

0 

10  Missile  Loop 

10 

1644333 

11  Missile  Loop 

11 

71.5 

0.7 

14.1 

DJKP 

0 

12  Missile  Loop 

12 

INO) 

0 

13  Missile  Loop 

13 

IND] 

1 

0 

14  Missile  Loop 

14 

WD] 

1 

0 

15  Missile  Loop 

15 

tND] 

1 

0 

16  Missile  Loop 

16 

IND] 

1 

•Kay  to  Remarks 


A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startr^g  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detedor  received  with  no  seal 
P  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown:  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 

M  Detector  in  kitchen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capehanhome 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Du^x  (mukistDry)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  detection  kmit 

(ND]  NodMi 

[NR]  Not  returned 
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ToptfUtd  Army  Houalng  Ar«a 
Teptflald,  MassaehuaatU  01983 
Indoor  Radon  Ceneontratlona 


Summary: 

Number  of  residentelstucajrBs:  16 
Number  of  detectors  instaled  16 
Number  of  replicate  pairs;  0 

Highest  reported  result:  3.1 

Lowest  reported  result;  1.2 

Number  of  detectors  ralumad:  12 
Number  of  outetendtog  detectors  :  4 

Detector 

No. 

Addess 

Unit 

No. 

KpCMJ<fcy*I 

Cone 

(pCil) 

8>njM 

Dmiilian  (K)  nomtte* 

1645786 

01  Nike  Village 

01 

131.1 

1.4 

10.9 

KP 

1645813 

02  Nike  Village 

02 

136  4 

1.4 

10.7 

DEJKP 

1645616 

03  Nike  Village 

03 

164.4 

1.4 

9.9 

DJKP 

1645795 

04  Nike  Village 

04 

KP[NR] 

1645794 

05  Nike  Village 

05 

234  5 

2.5 

8.4 

DJKP 

1645792 

06  Nike  Vaiage 

06 

198.2 

1.3 

9.3 

KP 

0 

07  Nike  VOlage 

07 

INDl 

1645790 

06  Nike  Village 

06 

108  3 

1.2 

11.9 

BEKP 

1645815 

09  Nike  Village 

09 

178  4 

1.5 

9.5 

6DJKP 

1645802 

10  Nike  Village 

10 

KPINR] 

1645801 

11  Nike  Village 

11 

152.2 

1.5 

10.2 

DJKP 

1645820 

12  Nike  Village 

12 

750 

0.9 

13.9 

DJKP 

1645788 

13  Nike  Vdlage 

13 

285.3 

3.1 

7.6 

BKP 

1645814 

14  Nike  Village 

14 

293.2 

2.0 

7.8 

BNP 

1645787 

15  Nike  Village 

15 

192.6 

1.3 

9.4 

DEJKP 

0 

16  Nike  Village 

16 

|ND) 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 

B  Delector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Burling  date  unknown 

D  Ending  date  unknown 

E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 

G  Unoccupied  house 

H  Exposure  <  00  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Delector  in  liyirtg  room 
M  Detector  In  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capehart  horr>e 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Du^x  (multisto^}  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
(NR)  Not  returned 
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Wak«fl«ld  Army  Housing  Aroa 
Wakaflald,  Maaaachuaatu  01$80 
Indoor  Radon  Concantrationa 


Summary: 

Number  of  rwkleniBl  struck  12 
NurnberoldetBclDrsinattAed  12 
Number  of  repiicaiet:  0 
Higheat  reported  result;  1.9 
Lowest  reported  result;  0.7 


Number  of  drtscion  leamed:  10 
Number  of  outetwdkig  delactyt  ;  2 


Addess 

Urtt 

No. 

iSS*] 

Cone 

(pCil) 

164S776 

091  Hopkins 

091 

KO|NR] 

1644320 

099  Hopkins 

099 

113  6 

0  9 

11.6 

D  E  J  K  0 

1644326 

107  Hopkins 

107 

73.3 

0  7 

14.0 

B  C  J  N  Q 

1643065 

002  Torrance 

02 

66  0 

0  7 

14.4 

KQ 

1643070 

006  Torrance 

06 

85.6 

09 

13.1 

KQ 

1643079 

007  TonarKe 

07 

67.8 

0.7 

14.9 

KQ 

1643092 

010  Torrance 

10 

115  4 

1.3 

11.5 

KQ 

1643089 

011  Torrance 

11 

185  5 

1.7 

9.3 

KQ 

0 

012  Torrance 

IND) 

1643081 

015  Torrance 

15 

180  2 

1.9 

94 

OJKQ 

1642332 

016  Torrance 

16 

140.4 

1.3 

10.9 

0  J  K  Q 

1644337 

020  Torrance 

20 

69  6 

0.7 

14.7 

BOJNO 

•Key  to  Remarks; 

A  Duplicate  detoctors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Endir^g  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (orte-story)  home 
S  Duplex  (multistonr)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  date 
[NR]  Not  returned 
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Franklin  Lakaa  Army  Housing  Araa 
Franklin  Lakaa,  Naw  Jaraay  07430 
Indoor  Radon  Coneantrationa 


Summary; 

Nurnberofresideritelsaucljres:  24 

Number  of  detectors  insteled:  26 

Number  of  replicate  pairs;  2 

Highest  repoded  result;  1.4 

Lowrest  reported  result;  0.5 

Number  of  detectors  mumed:  14 
Number  of  outetendng  detectors:  12 

Dtfccty 

No. 

Addess 

Urd 

No. 

Expoaie 

KpCi^)*ys) 

Cone. 

(pCil) 

Stencted 

Devtetion  (%)  ftemteke* 

1643652 

213P«»KkBf«ms  Dr. 

213 

112.5 

1.2 

120 

LP 

1643647 

214  Patrick  Brems  Dr. 

214 

100.0 

0.6 

11.9 

LP 

1643648 

215  Patrick  Brems  Dr. 

215 

71.5 

0.5 

14.6 

LP 

1643665 

216  Patrick  Brems  Dr. 

216 

104.8 

1.1 

12.0 

DJLP 

1643651 

217  Patock  Brems  Dr 

217 

NPfNR] 

1643658 

218  Patrick  Brems  Dr 

218 

104  8 

08 

12.0 

AKP 

1643673 

218  Patock  Brems  Dr. 

218 

64  5 

0.5 

14.7 

AKP 

1643637 

219  Patiick  Brems  Dr. 

219 

BNP[NR] 

1643671 

220  Patock  Brems  Dr. 

220 

BNP[NR] 

1643644 

221  Patick  Brems  Dr 

221 

140.4 

1.4 

10.9 

DJLP 

1643667 

222  Patick  Brems  Dr. 

222 

856 

0.9 

13.1 

DJLP 

1643650 

223  Paeick  Brems  Dr. 

223 

52.9 

0.5 

16.4 

BNP 

1643657 

224  Patock  Brems  Dr 

224 

BNPINR] 

1645435 

201  S.  Brems  Ct 

201 

BGNP(NR] 

0 

202  S.  Brems  Ct. 

202 

INDl 

1643668 

203  S.  Brems  Ct. 

203 

LPINR] 

1643664 

204  S.  Brems  Ct 

204 

71.5 

0.7 

14.1 

LP 

1643666 

205  S.  Brems  Ct 

205 

BNP  [NR] 

1643645 

206  S.  Brems  Ct. 

206 

BNP[NR] 

1643642 

207  S.  Brems  Ct 

207 

64.5 

0  7 

14.7 

ADEJLP 

1643653 

207  S.  Brems  Ct. 

207 

48  8 

0.5 

16.4 

ADEJLP 

1643646 

208  S.  Brems  Ct. 

208 

59  3 

0.7 

15.2 

LP 

1643643 

209  S.  Brems  Ct 

209 

62.8 

0.6 

14.9 

DJKP 

1643672 

210  S.  Brems  Ct 

210 

BNP[NR1 

1647468 

211  S.  Brems  Ct 

211 

BGNP[NR] 

1643654 

212  S.  Brems  Ct. 

212 

LPINR] 

•Key  to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  date 
(NR]  Not  returned 
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Holrndtl  Army  Housing  Arsa 
Holmdsl,  Now  Jorsoy  07733 
Indoor  Radon  Concontratlons 


Summary: 

NiiTtoer  of  residenta)  strictures:  12 
Number  of  detectors  instaled:  13 
Number  of  replicate  pairs:  1 

Highest  reported  result:  3.3 

Lowest  reported  result:  0.5 

NumtaroldMKionniumad:  11 
NumberofouMvKingdMBCtDrc  2 

Mckess 

Urxt 

No. 

Ei^ow* 

KpCiDcfcy*] 

Cone. 

(pCil.) 

Rwnarks* 

1645885 

201  Telegraph  Rd 

201 

162  7 

1.8 

09 

LP 

1643641 

202  Telegraph  Rd 

202 

183  7 

2.0 

94 

LP 

1643238 

203  Telegraph  Rd 

203 

59  3 

0.6 

15.2 

OJLP 

1647467 

204  Telegraph  Rd 

204 

104  8 

1.1 

12.0 

LP 

1643662 

205  Telegraph  Rd 

205 

NP[NR] 

1643240 

206  Telegraph  Rd 

206 

75.2 

0.8 

14.3 

AKP 

1643244 

206  Telegraph  Rd 

206 

103.1 

1.0 

12.1 

AKP 

1643640 

207  Telegraph  Rd 

207 

43.5 

0.5 

17.7 

LP 

1645884 

208  Telegraph  Rd 

206 

BQNP[NR] 

1643242 

209  Telegraph  Rd 

209 

127.6 

1.3 

11.0 

DEJLP 

1643247 

210  Telegraph  Rd. 

210 

185.9 

1.2 

9.2 

LP 

1643241 

21 1  Telegraph  Rd 

211 

175.8 

1.9 

9.9 

LP 

1643649 

212  Telegraph  Rd 

212 

315.3 

3.3 

7.2 

LP 

•Key  to  Remarks: 


A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 

M  Detector  in  kitohen 

N  Detector  location  unkr>own 
P  Capeharthome 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Duplex  (multistory)  home 

T  Apartment  buildif>g 

U  Below  dstocbon  kmrt 

(ND]  No  data 

[NR]  Not  returned 
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F-3} 


Livingston  Army  Housing  Aros 
East  Hanovor  Twp.,  Now  Jorsay  07936 
Indoor  Radon  Conoontratlons 


Summary: 

NumbarolrosiderttsifOuctJres:  32 
Number  of  detectors  instsled  35 
Number  or  fsplicate  pairs:  3 
Highest  reported  fosutt:  3.1 
Lowest  reported  result:  0.4 


Number  of  detecters  relumed:  22 
Nurrterofoutstendtegdetecsors:  13 


^^"no^ 

Address 

No. 

Expoam 

Kpca^)div«l 

Cone. 

(pcai) 

De!ili^(%) 

fwnwnfr 

1943670 

201  Homung  Ct 

01 

BNP|NR] 

1643243 

202  Homung  Ct 

02 

148.6 

1.6 

10  3 

HLP 

1645434 

203  Homung  Ct. 

03 

174.9 

1.8 

9.6 

LP 

1645439 

204  Homung  Ct. 

04 

269.0 

1.8 

8.1 

DELP 

1643663 

205  Homung  Ct. 

05 

LPINR] 

1643675 

206  Homung  Ct. 

06 

185.5 

2  0 

9.3 

LP 

1645427 

207  Homung  Ct 

07 

117.1 

1.2 

11.5 

LP 

1645925 

208  Homung  Ct. 

06 

82.1 

0.6 

13  4 

LP 

1645900 

209  Homung  Ct 

09 

LPINR] 

1643661 

210  Homung  Ct. 

10 

BNPtNR] 

1645898 

21 1  Homung  Ct 

11 

LP|NR] 

1645926 

212  Homung  Ct 

12 

LPINR] 

1645908 

213  Homung  Ct 

13 

BNP[NR] 

1645423 

214  Homung  Ct 

14 

121.8 

1.3 

11.6 

LP 

1645426 

215  Homung  Ct 

15 

196.0 

2  2 

9.1 

K  P 

1643245 

216  Homung  Ct 

16 

GNP(NRJ 

1643246 

217  Homung  Ct 

17 

BNPfNR] 

1643674 

218  Homung  Ct 

18 

157.2 

1.1 

10.4 

ALP 

1643660 

218  Homung  Ct 

18 

229.9 

1.6 

8.7 

ALP 

1645902 

219  Homung  Ct 

19 

BNP  (NR] 

1645923 

220  Homung  Ct. 

20 

111.8 

1.1 

11.7 

LP 

1645432 

221  Homung  Ct. 

21 

ALP  (NR] 

1645920 

221  Homung  Ct. 

21 

302.9 

3.1 

7.4 

AELP 

1645922 

222  Homung  Ct 

22 

120.6 

1,0 

11.3 

ADJLP 

1645911 

222  Homung  Ct. 

22 

108.8 

0.9 

12.2 

ADJLP 

1645919 

223  Homung  Ct. 

23 

136  4 

1,2 

10.7 

OJMP 

1645431 

224  Homung  Ct. 

24 

113.6 

1.1 

11.6 

KP 

1645428 

225  Homung  Ct 

25 

LPINR] 

•Key  to  Remarks 

A  Duplicate  detectors 

L 

Detector  in  living  room 

B 

Detector  placed  by  occupant  of  DEH 

M 

Detector  in  khchen 

C 

Starting  date  unknown 

N 

Detector  location  unknown 

D 

Ending  date  unknown 

P 

Cepeharthome 

E 

Detector  received  with  no  sea) 

0 

MCA  home 

F 

No  data  sheet 

R 

Duplex  (one-story)  home 

G 

Unoccupied  house 

S 

Duplex  (multistory)  home 

H 

Exposure  <  90  days 

T 

Apartment  building 

J 

Exact  duration  of  exposure 

U 

Below  detection  Kmit 

unknown;  concentration  estimated 

(ND] 

No  date 

K  Detector  in  bedroom  INR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


Livingston  Army  Housing  Aros  (Cont'd) 
East  Hanovor  Twp.,  Naw  Jaraay  07936 
Indoor  Radon  Coneonuatlons 


Detects  Unit  Ej^posure  Cone  Slvxlvd 

No.  Ad^oss  No  KpCi/L)<hy$]  (pCil)  Oa^Mon  (%)  Ramartv* 


1645928 

226  Homung  Cl 

26 

1645430 

227  Homung  Cl 

27 

1645910 

228  Homung  Cl 

28 

1643669 

229  Homung  Cl 

20 

1647473 

230  Homung  Cl 

30 

1645918 

231  Homung  Cl 

31 

1645422 

232  Homung  Cl 

32 

117.1 

1.3 

11.5 

CDJLP 

144.2 

1.4 

10.8 

IP 

BGNPfNR] 

113.6 

1.2 

11.6 

BENP 

151.6 

1.6 

10.5 

DEJMP 

92.6 

1.0 

12.7 

LP 

36.5 

0.4 

16.3 

LP 

•Key  10  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
B  DeiactDr  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  data  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capaharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one<elory)  home 
S  Du^x  (mulcistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  kmrt 
[ND]  No  data 
(NRj  Not  returned 


i 


1 
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F’33 


Old  Brldg*  Army  Housing  Arss 
Old  Bridgs,  Nsw  Jorssy  0S857 
Indoor  Radon  Concsntrallons 


Summary: 

Number  of  residentBittuctores:  12 
Number  of  detectors  instafted:  13 
Number  of  replicate  pairs:  1 

Highest  reponed  result;  1.2 

LMrest  reftorted  result:  0.3 

Number  of  detectors  retomed:  6 
Number  of  outstanding  detoctors:  5 

Detoctor 

Unit 

Ejqposure 

Oonc 

Sandtod 

No. 

Address 

No. 

KpC»U<*v»1 

(pCil) 

OmMon  (%) 

Remedci* 

1643237 

201  Jake  Brown  Rd 

201 

45  2 

0.4 

15.6 

ENP 

1645424 

202  Jake  Brown  Rd 

202 

BGNP[NR] 

1645906 

203  Jake  Brown  Rd 

203 

111.8 

1.2 

11.7 

UP 

1645904 

204  Jake  Brown  Rd 

204 

95.7 

0.9 

12.9 

DEJKP 

1643636 

205  Jake  Brown  Rd 

205 

ALP  (NR) 

1643656 

205  Jake  Brown  Rd 

205 

ALP  [NR] 

1645929 

206  Jake  Brown  Rd 

206 

NP(NR] 

1643639 

207  Jake  Brown  Rd 

207 

73.3 

0.6 

14.0 

DJLP 

1645429 

208  Jake  Brown  Rd 

208 

LP[NR] 

1643239 

209  Jake  Brown  Rd 

209 

66  3 

0.7 

14.6 

DJKP 

1643236 

210  Jake  Brown  Rd 

210 

54.0 

0.6 

15.8 

KP 

1643655 

211  Jake  Brown  Rd 

211 

54.0 

0.6 

15.8 

DJLP 

1645438 

212  Jake  Brown  Rd. 

212 

56.2 

0.3 

14.6 

DJLP 

•Kay  to  Romsrttf: 

A  Duplicate  detectors 
6  Oeiector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unkrvown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Delector  in  living  room 

M  Detector  in  kitohen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capehart  home 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Duplex  (multisto^)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  detection  limit 

(ND]  No  data 

(NR]  Not  returned 


F‘34 


Final  Report,  April  ! 990 


Dry  Hill  Army  Housing  Aroa 
Watortown,  Naw  York  19601 
Indoor  Radon  Coneantratlona 


Summary; 

Number  olrosidentBltaucajres:  27 
NurhberoldateciorsinatrM:  28 
Number  droplicale  pairs:  1 
Higheat  reported  result:  4.2 
Unrest  reponad  result:  0.3 


Number  of  datacm  returned:  21 
Number  of  outstandng  detactorr  :  7 


DaiKiDr 

No.  Adckess 


1 64 1 567  239  Coughlar^  Dr. 
1543443  239  Goughian  Dr 

1643439  240  Goughian  Dr 

1641530  241  Goughian  Dr 

1643452  235  Delavan  Ave 

1643450  236  Delavan  Ave 

0  237  Delavan  Ave 
1641564  236  Delavan  Ave 

1 6434 1 3  242  Delavan  Ave 

1641542  243  Delavan  Ave 

1641561  232  Rathbum  Dr. 

1 643444  233  Rathbum  Dr. 

1641528  234  Rathbum  Dr 

1 64 1 554  255  Rathbum  Dr. 

0  257  Rathbum  Dr 

1641524  258  Rathbum  Dr 

1 64 1 563  244  Reardon  Ave 

0  245  Reardon  Ave 

1643445  246  Reardon  Ave 

0  247  Reardon  Ave 


1641565  248  Reardon  Ave 

1643420  249  Reardon  Ave 

1641562  250  Reardon  Ave 

1643422  251  Reardon  Ave 


1643419  252  Reardon  Ave 

1643424  253  Reardon  Ave 

1643421  254  Reardon  Ave 

1643446  256  Reardon  Ave 


Unit 

No. 

Effioaure 

Kpc^t^l 

Cone 

(pcaq 

239 

54  3 

24 

239 

113  6 

2.9 

240 

384  5 

4.2 

241 

234.5 

2.2 

235 

151  6 

1.3 

236 

95  7 

0.9 

237 

236 

180.2 

20 

242 

330.5 

3.1 

243 

349  1 

2  4 

232 

233 

90.1 

1,5 

234 

255 

37.9 

0.6 

257 

258 

101.3 

1.0 

244 

245 

246 

269.0 

3.0 

247 

248 

278.3 

2.9 

249 

60  8 

0.9 

250 

190.7 

2.1 

251 

30.0 

0.3 

252 

1627 

1.7 

253 

30.0 

0.3 

254 

68.0 

0.7 

256 

220.5 

2.0 

DMiiian  (%)  Rrato* 


12.6 

AHKP 

11.6 

AHKP 

6.8 

KP 

84 

KP 

10.5 

DEJKP 

12.9 

KP 

m 

94 

KP 

7.3 

DEJKP 

7.1 

KP 

13.2 

KPtNRl 

EKP 

KPINR] 

18.6 

DHJKP 

12.2 

pyu 

KP[NR] 

IND] 

8.1 

KP 

IND] 

7.7 

EKP 

139 

KP 

9.5 

KP 

KPU 

9.9 

KP 

KPU 

14.4 

KP 

6.6 

KP 

■Key  to  Remarks; 

A  Duplicete  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
G  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  oonoentration  estimated 
K  Detector  in  beckoom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeherthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (onMtory)  home 
S  Ou^x  (mukiaiory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limK 
(ND]  No  data 
{nR]  Not  returned 
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f-J5 


Manhattan  Baach  Army  Houaing  Araa 
Brooklyn,  Now  York  11235 
Indoor  Radon  Concontratlona 


Summary: 

NurrtoerofresidBnialstuctLfes:  9 
Number  of  detectors  nstaled:  75 
Number  of  lepkcale  pairs;  4 

Highest  repoded  result;  0.6 

Uevest  reported  result;  0.2 

Nurriber  of  dataetori  ratomed:  31 
Number  of  outttandtog  detectors;  45 

Detoctor 

No. 

Addess 

Unit 

No. 

Cone. 

(pOl) 

Dewaion  (%) 

RMMrie* 

1645462 

115A  Quentin  St 

115A 

38.2 

0.4 

18.0 

BNS 

1643163 

1156  Quentin  St 

1156 

LS{NR] 

1645459 

116A  Quentin  St. 

116A 

30.0 

0.3 

DLSUfNR] 

1648220 

1166  Quentin  St. 

1166 

BNS[NR] 

1645482 

119A  Quentin  St 

119A 

BNS(NR] 

1645443 

1196  Quentin  St 

1196 

30.0 

0.3 

CDJLSU 

1648172 

120A  Quentin  St 

120A 

36  5 

0  4 

18.3 

IS 

1645475 

1206  Quentin  St 

1206 

30.0 

0.3 

LSU 

1648225 

121A  Quentin  St 

121A 

LSINR] 

1645476 

1218  Quentin  St 

1216 

BNS[NR] 

1648217 

122A  Quentin  St. 

122  A 

GLS[NR] 

0 

1226  Quentin  St. 

1226 

INO) 

1645464 

125A  Quentin  St. 

125A 

LSfNR] 

1645473 

1256  Quentin  St. 

1256 

41.7 

0.4 

17.4 

DEJLS 

1648219 

126A  Quentin  St. 

126  A 

GLS(NR] 

1648145 

1266  Quentin  St 

1266 

LS{NR] 

1648213 

129A  Quentin  St. 

129A 

LS(NR] 

1645471 

1296  Quentin  St 

1296 

34.2 

0.4 

19.2 

KS 

1645452 

130A  Quentin  St. 

130A 

6NS[NR] 

1646166 

1306  Quentin  St 

1306 

30  0 

0.3 

DJLSU 

1645472 

131 A  Quentin  Sr 

131A 

GLS[NR] 

1645461 

1318  Quentin  Si 

1316 

43.5 

0.5 

17.1 

LS 

0 

132A  Quentin  Si 

132A 

m 

1645450 

1326  Quentin  St 

1326 

BNS[NR1 

1645445 

133A  Quentin  St 

133  A 

48  6 

0  5 

16.4 

LS 

1648140 

1336  Quentin  St. 

1336 

34.7 

0  4 

18.6 

LS 

1648168 

134A  Quentin  St. 

134  A 

30.0 

0.5 

BHNSU 

1645486 

1346  Quentin  St 

1346 

BNS(NR] 

1645444 

135A  Quentin  St. 

135A 

LSfNR] 

1645446 

1356  Quentin  St 

1356 

GLS(NR] 

1648139 

136A  Quentin  St 

136  A 

LSfNR] 

1648215 

1366  Quentin  St. 

1366 

LS{NR] 

•Key  to  Ramarks: 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unkrK>wn 
D  Endir^  date  unknown 
E  Detector  rooetvod  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

Exact  duration  of  exposure 
unknown:  concentration  estimated 
Detector  in  beckoom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capehart  home 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
|ND]  No  data 
(NR]  Not  returned 


K 
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Manhattan  Baaeh  Army  Houatng  Araa  (Cont'd) 
Brooklyn,  Now  York  11235 
Indoor  Badon  Concontratlona 


Dotmr 

No. 

Addess 

Urat 

No.  1 

Expowre 

i(pC»U<%*] 

Cone. 

(pCil) 

SandHd 
OaviMion  (%) 

1646214 

139  Quentin  St 

139 

BNSINR] 

1648138 

140  Quentin  Si 

140 

47.3 

0.5 

17.1 

AMS 

1648149 

140  Quentin  St. 

140 

30.0 

0.3 

AMSU 

164S442 

141  Quentin  St 

141 

MS  (NR] 

1643182 

142  ^lentin  St 

142 

30.0 

.  0.3 

LSU 

1648155 

145  Quentin  Si 

145 

GKS[NR] 

1645464 

146  Quentin  Si 

146 

37.9 

0.2 

18.6 

LS 

1648222 

147  Quentin  Si 

147 

30.0 

0.2 

LS 

1648216 

148  Quentin  St 

148 

300 

0.3 

LSU 

1645470 

149  Quentin  St 

149 

ANS[NR] 

1645460 

149  Quentin  St 

149 

ANS|NR] 

1648167 

150  Quentin  Si 

150 

47.0 

0.3 

15.4 

MS 

1648221 

151  Quentin  St 

151 

33.0 

0.4 

189 

HLS 

1648171 

152  Quentin  St 

152 

LS[NR] 

1648162 

155  Ouenbn  Si 

155 

LS[NR] 

1648164 

156  Quentin  Si 

156 

LS  NR] 

1648158 

157  Quentin  Si 

157 

LS(NR] 

1645483 

158  Quentin  Si 

158 

30.0 

0.5 

DJNSU 

1645485 

162A  Quentin  St 

162A 

ABNSfNR] 

1645446 

162A  Quentin  St. 

162A 

ABNSINR] 

1648153 

162B  Quentin  St. 

162B 

41.7 

0.5 

17.4 

LS 

1648146 

164 A  Quentin  St. 

164  A 

BNS[NR] 

1645458 

164B  Ojentin  St 

1646 

75.2 

0.6 

14.3 

DEJLS 

1648159 

166A  Quentin  St 

166  A 

30.0 

0-2 

KSU 

1648226 

166B  Quentin  St. 

166B 

LS(NR] 

1648174 

170A  Quentin  St 

170  A 

BNS[NR] 

1648165 

170B  Quentin  St 

170B 

31.2 

0  4 

19.2 

DJLS 

1648223 

173A  Quentin  St. 

173A 

QLS[NR] 

1645478 

173B  Quentin  S; 

173B 

LS(NR] 

1645448 

174A  Quentin  St 

174  A 

GLS[NR] 

1645447 

174B  Quentin  St 

174B 

32  4 

0  3 

19.6 

DLS 

1648152 

175 A  Quentin  St. 

175A 

AGLSfNR] 

1648160 

175A  Quentin  St 

175A 

AGLS[NR] 

1648161 

175B  Quentin  St 

175B 

32  4 

0.4 

19.6 

LS 

1648154 

176A  Quentin  St 

176A 

GLS[NR] 

1645451 

1766  Quentin  St. 

1768 

GLSfNR] 

1643181 

177A  Quentin  St 

177  A 

1648173 

177B  Quentin  St. 

177B 

30.0 

0.3 

BNS 

1648170 

178A  Quentin  St 

178A 

30.0 

0.3 

LSU 

1645463 

178B  Quentin  St 

1786 

BNS(NR] 

•Key  to  Remarks 

A  Dupkcate  datoctors 

B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  date  unknown 

D  Ending  date  unknown 

E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 

G  Unoccupied  house 

H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  oortcentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  Hying  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
9  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Ou^x  (muftistDry)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND)  No  data 
(NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F^37 


Manhattan  Baach  Army  Houaing  Araa  (Conrd) 
Brooklyn,  Now  York  11235 
Indoor  Radon  Coneantratlona 


OalMlsr 

No. 

Addess 

Urxt 

No. 

Ei^OBn 

KpCMJdiysl 

Cone. 

(pai) 

Slvtoerd 
De>tolion  (%) 

Rimiite* 

1648163 

1648224 

181A  CXientin  St. 

181 B  Quentin  St 

181A 

leiB 

30.0 

0.3 

- 

DJL8U 

BNS(NR1 

1648137 

1648157 

182A  Quentin  St. 

182B  Quentin  St. 

182A 

182B 

30.0 

0.2 

LSU 

GLSINR] 

•Kay  to  Remarks: 

A  Dupticata  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEM 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Oatoctor  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  date 
(NR]  Not  returned 


F^38 


Final  Report,  April  1990 


Rocky  Point  Army  Housing  Area 
Rocky  Point,  Now  York  117B6 
Indoor  Radon  Concontrationa 


Summary; 

Number  of  residentelsiructores:  16 

Ntartoer  of  detectors  hsteAed  17 

Number  of  replicatB  pairs:  1 

Highest  repohed  result;  2  1 

Uevest  reported  result:  0.6 

Number  of  dateotorsfekvned;  10 
Number  of  outetendtog  dstecton  ;  7 

Address 

Uhil 

No 

EXP0M9 

Cone. 

(pCiq 

SancM 
DmWon  (%) 

Ramteks* 

1645453 

01  Defense  Hill  Rd 

01 

LP|NR1 

1645474 

02  Defense  Hill  Rd 

02 

118  1 

1.3 

11.8 

LP 

1645487 

03  Defense  Hill  Rd 

03 

GKP(NR1 

1645468 

04  Defense  Hill  Rd 

04 

152.2 

1.7 

10.2 

LP 

1643184 

05  Defense  Hill  Rd 

05 

108.3 

1.2 

11.9 

ALP 

1645465 

05  Defense  Hill  Rd 

05 

73.3 

0.8 

14.0 

ALP 

1645481 

06  Defense  Hill  Rd 

06 

108  8 

1.2 

12.2 

DJLP 

1645454 

07  Defense  Hill  Rd 

07 

LPfNR] 

1645469 

06  Defense  Hill  Rd 

06 

125  9 

1.3 

11.1 

KP 

1645480 

09  Defense  Hill  Rd 

09 

1645456 

10  Defense  Hill  Rd 

10 

LP(NR] 

1648148 

11  Defense  Hilt  Rd 

11 

88  3 

0.9 

13.4 

LP 

1645467 

12  Defense  Hill  Rd 

12 

226.1 

1.5 

6  8 

LP 

1648144 

13  Defense  Hill  Rd 

13 

BNP[NR] 

1645479 

14  Defense  Hill  Rd 

14 

92  6 

1.0 

12.7 

KP 

1645441 

15  Defense  Hill  Rd 

15 

BNP(NR) 

1645466 

16  Defense  Hill  Rd 

16 

190.7 

2.1 

9.5 

LP 

•Key  to  Remarks 


A  Duplicate  detectors 
B  Delector  placed  by  occupant  of  DEM 
C  Startir>g  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


I  Detector  in  living  room 

M  Detector  in  kitchen 

N  Detector  location  unknown 
P  Capehart  home 

O  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Duplex  (multistory)  home 

T  Aparvnent  building 

U  Below  delecboo  limit 

(ND]  No  date 

{NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F-39 


Spring  Vality  Army  Housing  Arsa 
Ramapo,  Now  York  10977 
Indoor  Radon  Coneantratlons 


Summary: 

Number  oirecidBntBittuciLMes;  12 
Number  of  daMDrs  nettled:  13 
Number  of  replicatB  pairs:  1 
Highactraportodratult:  0.9 
Lowactreponed  result:  0.3 

Number  el  dattemrMsnad  .  9 
Number efeuttttndngdettrtors:  4 

Addess 

Ur^ 

No. 

Expoewe 

KpCMJdays) 

Cone. 

(pCiiL) 

1645889 

201  Grandview  Ave 

201 

125.5 

0.8 

11.5 

OKP 

1645886 

202  Grandview  Ave 

202 

BNP  (NR] 

1645873 

203  Grandview  Ave 

203 

92.6 

0.9 

127 

D  J  K  P 

1645888 

204  Grandview  Ave 

204 

KP|NR] 

1647465 

205  Grandview  Ave 

205 

ALPINR) 

1647469 

205  Grandview  Ave 

205 

47.0 

0.5 

16.7 

ALP 

1647466 

206  Grandview  Ave 

206 

71.5 

0.6 

14.1 

LP 

1645890 

207  Grandview  Ave 

207 

83.8 

0.7 

13.2 

DJLP 

1645872 

208  Grandview  Ave 

208 

88.3 

0.6 

13.4 

LP 

1647470 

209  Grartdview  Ave 

209 

30.0 

0.3 

BNPU 

1645670 

210  Grandview  Ave 

210 

96.4 

0.6 

12.0 

NP 

1647475 

211  Grandview  Ave 

211 

BNP  [NR] 

1645863 

212  Grandview  Ave 

212 

78  9 

0.5 

14.0 

LP 

*Kay  to  Aamarks: 

A  Dupicate  detectors 
6  Oelactor  piaoed  by  occupant  of  OEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  reoeived  with  no  sea! 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  <one-story)  home 

S  Duplex  (multistonr)  home 

T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(NO]  Nodats 
[NR]  Not  returned 


K 


Final  Report,  April  1990 


F-40 


Tapptn  Army  Houaing  Araa 
Tappan,  Naw  York  10983 
Indoor  Radon  Coneantratlona 


-  1 

Summary; 

Nurnbarofrotklemaisauclure  Nurnbarofdilicton  ruumad:  25 

Numterofdatectorsintliled:  39  Nunterofoutrtvi^dMKlDrt:  14 

Numbarof  (opiicatepain:  3 
Highast  raportad  racutt:  3.0 
Lowaat  raportad  rasutt:  0.3 


Add  ess 

Unit 

No. 

Expoan 

KpCilXkv*] 

Cenc. 

(pCH) 

rtemarfcH 

1845887 

423  Bogart  Place 

423 

QKP[NR] 

1645477 

424  Bo^rt  Place 

424 

LP{NR] 

1645865 

425  Bo^n  Place 

425 

30.5 

0  3 

20.0 

LP 

1645878 

426  Bo^n  Place 

426 

LPINR] 

1645861 

427  Bogart  Place 

427 

80.3 

0.9 

13.5 

LP 

1645883 

179  Gr^nbush  Rd 

429 

64.0 

0.4 

15.2 

DJLP 

1645866 

185  Greenbush  Rd 

430 

75.0 

0.6 

13.9 

LP 

1645892 

21 1  Greenbush  Rd 

428 

116.2 

1.0 

11.9 

BNP 

0 

401  Lafayette  St 

401 

m 

1647476 

402  Lafayette  St. 

402 

121.8 

1.1 

11.6 

DJLP 

1647472 

403  Lafayette  St 

403 

121.8 

0.8 

11.6 

LP 

1645880 

404  Lafayette  St 

404 

125  5 

0.8 

11.5 

DEJLP 

1645874 

405  Lafayette  St 

405 

KP(NR] 

1645881 

406  Lafayette  St 

406 

LPINR] 

1645894 

407  Lafayette  St 

407 

NP|NR] 

1645857 

408  Lafayette  St 

408 

37.9 

0  4 

18  6 

LP 

1645896 

409  Lafayette  St 

409 

BNP[NR] 

1645877 

410  Lafayette  St 

410 

66.0 

0.7 

14.4 

LP 

1645457 

41 1  Lafayette  St 

411 

BNPfNRJ 

1645875 

412  Lafayette  St 

412 

55  8 

0.6 

15.6 

DJLP 

1645871 

413  Lafayette  St 

413 

82  1 

0.7 

13  4 

ADGJKP 

1648143 

413  Lafayette  St 

413 

89  1 

0.7 

12  9 

ADGJKP 

1648141 

414  Lafayette  St 

414 

BNPNR] 

1648142 

415  Lafayette  St 

415 

GKP(NR] 

1645858 

416  Lafayette  St 

416 

‘  56.0 

0.6 

14  4 

LP 

1647474 

417  Lafayette  St 

417 

56.6 

1.5 

16.0 

HLP 

1645882 

431  Lafayette  St. 

431 

110.6 

1.2 

12.1 

LP 

1645893 

432  Lafayette  St 

432 

86  4 

0.9 

13  5 

AKP 

1 


1 


1 


1 


1 


•Kay  to  Remarks: 

A  Oupttcata  daiactors 
B  Dalactor  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  dale  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Datactor  racaivad  with  no  sea! 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Dalactor  in  livirtg  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  locabon  unknown 
P  Capaharthome 
Q  MCA  home 
R  Dup^x  (ona-ttory)  home 
8  Ou^x  (mukisto^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  datacbon  imrt 
(ND]  No  dan 
(NR]  Not  ratumed 


i 


1 
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F^l 


Tappin  Army  Housing  Arts  (Cont'd) 
Tappan,  Now  York  109S3 
Indoor  Radon  Coneontratlona 


DMKtr 

No. 

Address 

Unit 

No. 

ixfomn 

KpCilJdiys] 

Cone 

(pCil) 

Stvdwd 
Dewaion  (%) 

rtamaks* 

1645860 

432  Lafayette  St. 

432 

55.6 

0.5 

15.6 

AKP 

1645676 

433  Lafayette  St 

433 

36.2 

0.3 

18.0 

DEJLP 

1645679 

434  Lalayette  Si 

434 

56.2 

0.6 

15.6 

OEJLP 

1645667 

435  Lafayette  St 

435 

97.6 

1.0 

12.8 

LP 

1646169 

436  Lafayette  St 

436 

62.6 

0.7 

14.9 

ALP 

1646175 

436  Lafayette  St 

436 

97.6 

1.0 

12.4 

ALP 

1645669 

215  Western  Hwy. 

421 

LP[NR1 

1645659 

221  Western  Hwy. 

420 

69.6 

0.5 

14.7 

LP 

1645668 

416  Western  Hwy 

418 

BNP(NR] 

1645695 

419  Western  Hwy 

419 

GKP[NR] 

1645891 

422  Western  Hwy 

422 

235.3 

3.0 

8.3 

BNP 

•Key  to  Ramarks; 

A  Dupicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  leoeiued  with  no  teal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknovwi;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[NO]  No  data 
(NR]  Not  returned 


F-42 


Final  Report,  April  1990 


Coraopollt  71C  Army  Houaing  Araa 
Roblnaon  Twp.,  Rannaylvania  15108 
Indoor  Radon  Coneon tration a 


Summary; 

r^interofroaktontalaru^^  7 
Number  d  datocm  inatdted:  8 
Number  of  foplicala  pairs:  1 
Highest  reported  result:  1.6 
Lcnvest  reported  result:  0.7 


Number  of  daNctxi  reuned  7 
Number  of  outtlandng  detectors:  1 


1436005 

1436036 

1436033 

1436105 

1436093 

1436058 

1436037 

1436001 


Mdess 

unit 

No. 

kSJS*! 

Cone. 

(pCil) 

DaMNlon  (%)  Ramartci* 

Si  180  Ewings  Mil)  Rd 

118 

101.0 

1.1 

11.4 

DJKP 

A  Aim 

S1 190  Ewings  Mill  Rd 

119 

12.6 

KP[NR] 

SI  200  Ewings  Mill  Rd 

120 

83.5 

0  9 

K  P 

S1210  Ewings  Mill  Rd 

121 

148.4 

1.6 

9.8 

D  J  K  P 

S1220  Ewings  Milt  Rd 

122 

83.5 

09 

12.2 

DJKP 

SI  230  Ewings  Mill  Rd 

123 

78.3 

0.7 

12.5 

C  D  J  K  P 

SI 240  Ewings  Mill  Rd 

124 

120.8 

1.2 

11.0 

A  D  J  K  P 

SI 240  Ewings  Milt  Rd 

124 

109  8 

1.1 

11.0 

A  D  J  K  P 

*Key  to  Remarks: 

A  CXjpticate  detectors 
B  Detector  ptaoed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  dote  unimown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-etory)  home 
S  Duplex  (mulbttory)  home 
T  Apartment  building 
U  telow  detection  limit 
|ND]  No  data 
(NR]  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F^3 


CoraopolU  71 L  Army  Housing  Araa 
Moon  TwPm  Ponnaylvania  15108 
Indoor  Radon  Coneontratlona 


Summary: 

Number  of  MdentalstructJ^  5 
Number  of  datocminBtBUed:  5 
Number  of  roplicata  pairs:  0 
Htghott  reponed  result:  1.2 
Lowest  reported  result:  1.2 


Address 

Urt 

No. 

KpCi^di/s) 

Cone. 

(pCit) 

‘  * 

CPWiGBfD 

Dowrton  (%) 

ifc - t--a 

nviwKs* 

1436197 

S1 130  Ewings  Mill  Rd 

113 

BNP[NR1 

1436075 

S1 140  Ewings  Mill  Rd 

114 

153.6 

1.2 

0.7 

BKP 

1436203 

SIISOEvnngs  Mill  Rd 

115 

106.3 

1.2 

11.2 

KP 

1436078 

$1160  Ewings  Mill  Rd 

116 

KPINR) 

1436016 

S1 170  Ewings  Mill  Rd 

117 

KPtNR] 

Number  of  dstadors  relumed:  2 
Number  of  ouMvKftngdalacm:  3 


*Key  to  Remarks: 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

Q 

H 

J 


Duplicate  detectors 

Detector  placed  by  occupant  of  DEM 

Starting  date  unknown 

Ending  date  unknown 

Detector  received  with  no  seal 

No  data  sheet 

Unoccupied  house 

Exposure  <  90  days 

Exact  duratbn  of  exposure 

ur>known;  concentration  estimated 

Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeherthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (orw-stoiy)  home 
S  Duplex  (multistonf)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  data 
(NR)  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


DorMyvIiU  Army  Housing  Aroa 
Doraay villa,  Pannaylvanla  15101 
Indoor  Radon  Coneontratlona 


Summary 

Number  of  residentBlsauclures  16 
Nianbar  of  detectors  nsteled:  16 
Number  of  repicate  pairs:  0 

Highest  reported  result:  4.0 

Litetest  reported  result:  1.3 

NumbveldMKknraUTMd:  11 
.  NutntwfofoufclwdingdUKlOT:  5 

/todreas 

Unit 

No. 

Enooife 

KpC»U<Ml 

Cone. 

(pCil) 

oSSiSfpt) 

- 1 

riamarKs* 

1436002 

S130  Myers  Ln 

13 

129.2 

1.4 

10.4 

KP 

1436094 

S14Q  Myers  Ln 

14 

BKP[NR] 

1436087 

S15Q  Myers  Ln. 

15 

251.8 

2.6 

7.8 

KP 

1436069 

S16Q  Myers  Ln. 

16 

158  9 

1.7 

9.5 

BENP 

1436046 

S17Q  Myers  Ln 

17 

195  3 

2.1 

9.0 

KP 

1436072 

S180  Myers  Ln 

18 

125  6 

1.3 

10.5 

KP 

1436065 

S19Q  Myers  Ln. 

19 

190.4 

1.5 

8.8 

DE  JKP 

1436063 

S20O  Myers  Ln. 

20 

285  1 

3.1 

7  4 

KP 

1436028 

S210  Myers  Ln 

21 

307.1 

2  2 

7.4 

EKP 

0 

S22Q  Kfyers  Ln 

22 

1436000 

S23Q  Myers  Ln. 

23 

372.7 

4.0 

6.6 

0  E  J  K  P 

0 

S240  Myers  Ln. 

24 

|ND1 

0 

S250  Myers  Ln 

25 

|ND) 

1436007 

S260  Myers  Ln 

26 

227.0 

1.6 

8.5 

BKP 

1436019 

S270  Myers  Ln 

27 

161.7 

1.5 

9.8 

OEJKP 

0 

$260  Myers  Ln 

28 

INDI 

•Kay  to  Remart^s: 

A  Duplicate  detectors 
B  Daiactor  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  tkte  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Daiactor  raoaivad  with  no  seal 
F  No  data  ahaet 
G  Urtoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  ExjKt  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (mulliatory)  home 
T  Aparenent  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  date 
(NR)  Not  returned 


Final  Report,  April  1990 


F-45 


Elizabeth  Army  Houaing  Araa 
Elizabath,  Pannaylvania  15037 
Indoor  Radon  Cencantra lions 


Summary: 

Number  of  residenfeBisyiictjres  12 
NunberofdetoctoninstBled:  12 

Number  of  leplicatB  pairs:  0 

Highest  reported  result:  12  3 

Lowest  reported  result;  1.2 

Number  of  detectors  returned:  7 
Number  of  outstancing  detectors:  5 

Dtiefcr 

No. 

Mtess 

IMt 

No. 

Expoue 

Cone. 

(pCil) 

DaviMon  (%) 

Remarks^ 

1643222 

S73Q  Route  #4 

73 

122.4 

1.2 

11.3 

KQ 

1643210 

S740  Route  #4 

74 

174.0 

1.6 

9.9 

BCDJLP 

0 

S75Q  Route  #4 

75 

CND) 

1643189 

S760  Route  *4 

76 

106.6 

1.2 

12.0 

KP 

1643188 

S770  Route  tM 

77 

323.0 

3.5 

7.4 

KP 

1643232 

S780  Route  #4 

78 

KP[NR] 

0 

S80Q  Route  *4 

79 

[ND] 

0 

S80Q  Route  «4 

80 

[ND] 

1643199 

S810  Route  *4 

81 

181.9 

2.0 

9.4 

EKP 

1643211 

S820  Route  «4 

82 

282.0 

3.0 

7.9 

BLP 

1643212 

S83Q  Route  «4 

83 

BNP[NR1 

1643086 

S84Q  Route  *4 

84 

1252.7 

12.3 

3.7 

OJKP 

■Kay  ID  Remarks: 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 


Duplicate  delectors 

Detector  piacad  by  occupant  of  DEH 

Startng  ^te  unknown 

Ending  date  unknown 

Detector  reoei^  with  no  seal 

No  data  sheet 

Unoccupied  house 

Exposure  <  90  days 

Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 

Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
f  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Du^x  (multisto^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
[NR]  Not  returned 
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Elrama  Army  Houaing  Araa 
Elrama,  Pannaylvania  15332 
Indoor  Radon  Coneontrationa 


Summary: 

Number  of  residentalsauctures:  16 
Nunteerofdeteckxsinstteed  16 
Number  of  replicate  pairs  0 

Highest  reported  result:  20.2 
Lowest  reported  result:  0.8 

Number  otdMBCkxsraumad:  13 
Number  of  outrandngdMBCiors:  3 

Datedar 

No. 

Addess 

Unk 

No. 

Enoaure 

KpCtqdiv*] 

Cone. 

(pOl) 

8lvidM 

OrnMon  (%)  Rimate* 

1643214 

80650  Route  *4 

85 

1612.0 

20.2 

33 

KP 

1643200 

S086O  Route  «4 

66 

1037.2 

11.4 

4.1 

E  K  P 

1643229 

S087Q  Route  *4 

87 

KPINRl 

1643235 

S0880  Route  #4 

68 

108.3 

1.4 

11.9 

HKP 

1643228 

S0890  Route  #4 

89 

211.7 

2.1 

s.e 

BDEJKP 

1643195 

S090Q  Route  *4 

90 

B  N  P  [NR] 

1643204 

S091Q  Route  *4 

91 

185  5 

1.8 

9.3 

KP 

1643223 

80920  Route  *4 

92 

330.5 

2.3 

7.3 

BKP 

1643226 

S093Q  Route  #4 

63 

KP(NR] 

1643216 

80940  Route  *4 

64 

243.3 

2.7 

8.2 

BKP 

1643187 

80950  Route  *4 

95 

234.5 

2.5 

84 

DJKP 

1643230 

80960  Route  *4 

96 

281.6 

3.1 

7.7 

BKP 

1643201 

80970  Route  *4 

97 

134.6 

1.4 

10.8 

DJKP 

1644323 

80980  Route  *4 

98 

178  4 

2.0 

9.5 

EKP 

1643202 

80990  Route  *4 

99 

69.8 

0.8 

14.3 

KP 

1643219 

81000  Route  *4 

100 

80.3 

0.9 

13.5 

BOJKP 

^y  to  Remartu 


A  DupKcata  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown ;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one>story)  home 
S  Du^x  (muttistery)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND)  No  data 
(NR)  Not  returned 
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FInItyvIlle  Army  Housing  Arts 
Fintoyvilie,  Ponntyivania  15332 
Indoor  Radon  Coneantrationa 


Summary; 

NurTteoTrasideraalstucajres:  12 
Number  of  datoclorifistidied;  12 
Number  of  replicatB  pairs:  0 
Highest  reported  result;  3.0 
toseest  reported  result;  0.9 


Number  of  detictois  rammed;  10 
NumberofouMndhgdelaciors;  2 


Datoctor 

No. 

Mtess 

Urd 

No. 

Eapoue 

KpCi»U<%s) 

Cone. 

(pCi/U 

QWBu 

OevMon  (%) 

Ramarks* 

1643231 

S101O  Route  #4 

101 

286  9 

3.0 

7.6 

KQ 

1643227 

Si  020  Route  *4 

102 

167.9 

1.8 

9.8 

OEJKP 

1643220 

Si 030  Route  «4 

103 

164  4 

1_5 

9.9 

DE  JKP 

1643185 

S1040  Route  «4 

104 

127.6 

1.4 

11.0 

KP 

1643203 

81050  Route  «4 

105 

141.6 

1.4 

10.5 

DJKP 

1643215 

S106O  Route  *4 

106 

157.4 

1.4 

10.1 

CDEJKP 

1643233 

S107O  Route  *4 

107 

211.7 

1.7 

8.8 

BE  LP 

1643197 

S108O  Route  »4 

106 

134.6 

1.2 

10.8 

BDEJKP 

1643190 

1643196 

1643221 

SI 090  Route  *4 
SHOO  Route  «4 

S1 110  Route  *4 

109 

110 
111 

115.4 

1.1 

11.5 

DEJKP 

KP[NR] 

K  P  [NR] 

1643194 

Si  120  Route  #4 

112 

76  8 

0.9 

13.7 

BDEJKP 

*Key  to  Remarks 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupar^t  of  DEH 
C  Startng  dale  unkrtown 
D  Endirtg  dele  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea] 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND)  No  data 
(NRJ  Not  returned 
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Hwmlnl*  Army  Housing  Art* 
Horminlo,  Ponnoylwonls  1S642 
Indoor  Radon  Cenoontratlona 


Summary: 

Nunborolraaidenlaliauctms;  16 
Number  oldaiBcMinttdtod  17 
Number  of  rapbcata  pairs:  1 
Highest  ropomd  result:  18  0 
Loosest  leporiad  result.  0.9 


Number  of  delielati  leaened:  IS 
Number  of  ouNiamigdeNcm:  2 


DilBCky 

No  Address 


Unit  Bvoejm  Cent  SNndmJ 

No.  llpCiiDdiys)  (pCit)  DnlNion  (%)  Himirta* 


1436032 

SS70  Mars  Hill  Rd 

57 

1643206 

S58Q  Mars  Hill  Rd 

58 

1644339 

SS8Q  Mars  Hill  Rd 

58 

1644336 

S590  Mars  Hill  Rd 

59 

1643196 

9600  Mars  Hill  Rd 

60 

1643191 

8610  Mars  Hill  Rd 

61 

0 

9620  Mars  Hill  Rd. 

62 

1643205 

8630  Mars  Hill  Rd 

63 

1643224 

8640  Mars  Hill  Rd 

64 

1643206 

8650  Mars  Hill  Rd 

65 

1643213 

8660  Mars  Hill  Rd 

66 

1643162 

9670  Mars  HUI  Rd. 

67 

1643225 

8680  Mars  Hill  Rd 

68 

1643234 

8690  Mars  Hill  Rd 

69 

0 

8700  Mars  Hill  Rd 

70 

1643166 

8710  Mars  Hill  Rd. 

71 

1643218 

8720  Mars  Hill  Rd 

72 

128.2 

0.9 

10.7 

KP 

375.2 

4.1 

69 

AEKP 

324.9 

3.6 

7.4 

AKP 

182.3 

1.1 

9.3 

DJKP 

1128.0 

9.8 

4.0 

DEJKP 

125.9 

1.3 

11.1 

KP 

304.7 

1.9 

7.4 

|ND] 

BNP 

1636  5 

18.0 

3.3 

KP 

232.8 

2.5 

6  4 

BKP 

282.7 

4.3 

6.8 

BLP 

104.8 

1.0 

12.0 

KP 

164  4 

1.8 

9.9 

KP 

134  8 

0.9 

11.1 

KP 

|ND] 

127.4 

1.0 

11.4 

KP 

367  7 

3.3 

6  8 

BNP 

•Key  to  Remart^s: 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  aeal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  houae 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

urtknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


t  Detoctor  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one^tory)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  NodMB 
(NR]  Not  returned 
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Irwin  Army  Housing  Aroa 
Irwin,  Ponntylvania  15642 
Indoor  Radon  Concontratlona 


Summary; 

Number  of  residentelsauc&jres  16 

Number  of  datectonmteled  17 

Number  of  replicate  pairs;  1 

Highest  repotted  result:  3.3 

Lowest  reported  result:  1.0 

Number  of  dBlKtonraUmed:  10 
Number  of  omtttndngdelBcion:  7 

Detectar 

No. 

Adcbass 

Unit 

No. 

Ei^oue 

KpCiOidby*! 

Cone. 

(pOl) 

Stendvd 
Deweion  (%) 

Remarks^ 

1436063 

S41QRd  11 

41 

125.6 

1.4 

10.5 

BDJKP 

1436069 

S42QRd.  11 

42 

154.3 

1.7 

10.0 

AKP 

1643193 

S420Rd  11 

42 

178  4 

2.0 

9.5 

AKP 

1436013 

S43QRd,  11 

43 

303.4 

3.3 

7.4 

BKP 

1436030 

S44QRd  11 

44 

KP[NR] 

1436054 

S45QRd.  11 

45 

76  5 

1.2 

12.6 

BHKP 

1643217 

S46QRd.  11 

46 

KP[NR] 

1436011 

S470Rd.  11 

47 

108.0 

1.0 

11.1 

BDJKP 

1436034 

S48QRd  11 

48 

KPINR] 

0 

S490Rd  11 

49 

fND] 

1436050 

SSOORd  11 

50 

251.8 

2.0 

7.8 

OJKP 

1436066 

SSIORd,  11 

51 

137.5 

1.5 

10  4 

BDEJKP 

1436082 

SSaORd  11 

52 

KP(NR] 

1436194 

SSSORd.  11 

53 

207.9 

3.2 

8  5 

6DEHJKP 

1436009 

SS40  Rd  11 

54 

122.1 

1.3 

10.6 

DJLP 

0 

S55QRd.  11 

55 

|ND] 

0 

SSeORd  11 

56 

IND] 

•Key  to  Remarks: 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 


OupKcate  detectors 

Detector  placed  by  occupant  of  DEH 

Startng  date  unkitown 

Ending  date  unknown 

Detector  received  vrith  no  aeal 

No  data  sheet 

Unoccupied  house 

Exposure  <  90  days 

Exact  duration  of  exposure 

unkr>own;  concentration  estimated 

Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kttohen 
N  Detector  locabon  unknown 
P  Capehanhome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-atory)  home 
S  Du^x  (multittory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  data 
[NR]  Not  returned 


K 
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Monro«vIII«  Army  Housing  Arsa 
Monroovllls,  Ponnsylvania  15239 
Indoor  Radon  Ceneantratlons 


Summary; 

Number  of  resktorttalstructores  12 
Number  of  detectors  insteiled:  12 
Number  of  repEcate  pairs:  0 

Highest  reponed  result:  27 

Lowest  reported  result:  0.8 

Numbf  ot  dWictin  tmwd:  11 
Number  of  ouMwtdbigdMKiDn:  1 

Detector 

No. 

Addess 

Urd 

No. 

Ei^oan 

KpCiqdi/*] 

Cone. 

(pc*q 

Ctevliii^(%) 

Rsmarkt* 

1436202 

S290  Rd  2 

29 

115.1 

1.3 

106 

BKQ 

1436056 

S30ORd  2 

30 

137.8 

2.0 

10  1 

6HKP 

1436048 

S310Rd  2 

31 

BKP[NR] 

1436029 

S320  Rd  2 

32 

124.5 

1.3 

10.8 

D  J  K  r 

1436018 

S33QRd  2 

33 

126.3 

1.1 

10.6 

OJKP 

1436006 

S340Rd  2 

34 

71.2 

0  8 

12  4 

BKP 

1436201 

S350Rd  2 

35 

99.3 

1.1 

11.5 

BKP 

1436092 

S360Rd  2 

36 

152  4 

1.6 

10.0 

BEKP 

1436071 

S370  Rd  2 

37 

143.1 

1.6 

10.3 

BKP 

1436199 

S380Rd  2 

38 

243.0 

2.7 

8.0 

BKP 

1436043 

S390Rd  2 

39 

211.4 

2.3 

8.5 

BKP 

1436064 

S40O  Rd.  2 

40 

134.3 

13 

10.2 

BKP 

•Key  to  Remarks 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Endir^  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea! 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  Irving  room 
M  Detector  in  kttohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-ttory)  home 
S  Du^x  (multisto^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  datectioo  Emit 
(ND]  No  date 
[NR]  Not  returned 
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Rural  RIdga  Army  Housing  Aroa 
Rural  RIdga,  Ponnaylvanla  15024 
indoor  Radon  Concontrallona 


Summary: 

Hunted  resideritdtlructjres:  12 
NurTteddatoctoriinstaied;  12 
Humbor  of  rapiicaie  pairs:  0 
Highost  rapo^  rasutt:  2.3 
Lxnvost  roponad  result:  0.8 


Number  of  demctoni  reigned:  8 
Number  of  omsttndlno  detactofs:  4 


Dnaar 

No. 

Addess 

Urt 

No. 

Cone. 

(pCil) 

Deviaion  (%) 

rtamarttt* 

1436196 

S01Q  Crawford  Run  Rd 

01 

150.1 

1.5 

9.8 

BKP 

1436012 

S02Q  Crawford  Run  Rd 

02 

67.7 

1.2 

13.1 

BHKP 

1436026 

S03O  Crawford  Run  Rd 

03 

162  4 

1.8 

9.4 

BKP 

0 

S04Q  Crawford  Run  Rd 

04 

(NDl 

0 

SOSO  Crawford  Run  Rd 

05 

|ND1 

1436041 

SOSO  Crawford  Run  Rd 

06 

120.8 

1.3 

11.0 

KP 

1436010 

^70  Crawford  Run  Rd. 

07 

KP(NR] 

1436003 

S08O  Crawford  Run  Rd 

08 

123.2 

0.8 

DJKP 

1436027 

S09O  Crawford  Run  Rd 

09 

209.1 

1.3 

DEJKP 

1436005 

S10O  Crawford  Run  Rd 

10 

KP(NR] 

1436068 

S1 1 0  Crawford  Run  Rd 

11 

202.7 

2.3 

8.6 

KP 

1436020 

SI  20  Crawford  Run  Rd 

12 

173.8 

1.2 

9.3 

KP 

to  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
6  Detectorpiacedby  occupant  of  DEM 
C  Startir>g  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
P  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  Hying  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capehart  home 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Du^x  (muttisto|y)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
(NR)  Not  returned 
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DavUvIll*  Army  Housing  Aroa 
North  Kingston,  Rhodo  Island  02852 
Indoor  Radon  Coneaniratlons 


Summary: 

Number  of  fesktentstseucaies:  21 

NumbretdMKlmfMjrrad:  42 

Numbvo(dslac»sinct>led:  63 

Hunter  olaulMncingdMKiDrt;  21 

Number  of  lepticate  pairs;  1 

Highest  repo^  result:  1.9 

Lowest  reported  result:  0.3 

Datecter 

Uhi 

ExpOM* 

Cone.  Stedvd 

No. 

No. 

KpCil)dv»l 

(pCi14  Dateion  (%)  Romtef* 

1647492 

01  Navy 

01 

1647491 

02  Navy 

02 

1642341 

03  Navy 

03 

1647469 

04  Navy 

04 

1643075 

05  Navy 

05 

1642327 

06  Navy 

06 

1642336 

07  Navy 

07 

1642326 

06  Navy 

06 

0 

09  Navy 

09 

1647478 

10  Navy 

10 

1642342 

11  Navy 

11 

1642348 

12  Navy 

12 

0 

13  Navy 

13 

1642312 

14  Navy 

14 

0 

15  Navy 

15 

1647463 

16  Navy 

16 

1642340 

17  Navy 

17 

1647461 

16  Navy 

18 

1642344 

19  Navy 

19 

1642345 

20  Navy 

20 

0 

21  Navy 

21 

1642346 

22  Navy 

22 

1642339 

23  Navy 

23 

1642320 

24  Navy 

24 

1642336 

25  Navy 

25 

1647465 

27  Navy 

27 

0 

29  Navy 

29 

1642343 

31  Navy 

31 

•Key  10  Remarks: 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starling  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


659 

0.5 

15.1 

ENS 

BNSfNR] 

BNS(NR] 

BNS(NR] 

66.0 

0.7 

14.4 

BENS 

73  4 

0.9 

14.4 

DJNS 

66.0 

0.7 

14  4 

DEJNS 

122.4 

0.9 

11.3 

NS 

(ND) 

48  8 

0.5 

16  4 

NS 

LS[NR] 

71.5 

05 

14.6 

ENS 

|ND] 

NS(NR] 

pyis 

51.0 

0  4 

16.7 

99.4 

1.0 

12.7 

DEJLS 

62.1 

0.9 

13  4 

NS 

BLSINR] 

181.4 

1.3 

9.7 

EMS 

IND] 

65.6 

0.9 

13.1 

DJNS 

76.8 

0.8 

13.7 

MS 

NS  [NR] 

58  4 

0.5 

15.8 

EMS 

122.4 

1.4 

11.3 

MS 

(ND) 

116.5 

0.7 

11.2 

LS 

L  Detector  in  Kving  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 

S  Du^x  (multistory)  home 

T  Apartment  building 
U  Below  detecbon  limit 
(NO]  No  date 
(NR]  Not  returned 
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Davitvilit  Army  Housing  Araa  (Cont'd) 
North  Kingston,  Rhodt  Island  02852 
Indoor  Radon  Conesntrationa 


Ditacbr 

No.  MdTBBS 

Unit 

No 

KP<»Uctays] 

Cone. 

(pCil) 

Shndvd 
OtvMon  (%) 

Ranwks* 

1642337  33  Navy 

33 

MS(NFq 

1643060  35  Navy 

35 

211.7 

1.9 

8.6 

BENS 

1642318  36  Navy 

36 

166,2 

1.3 

8.8 

OJNS 

1643074  37  Navy 

37 

52.3 

0.5 

16.0 

MS 

1642319  38  Navy 

36 

66.3 

0.9 

13.4 

OJNS 

1642334  39  Navy 

39 

101.3 

0^ 

12.2 

OJMS 

0  40  Navy 

40 

|ND1 

1642325  41  Navy 

41 

106.9 

1.2 

12.3 

MS 

1647464  42  Navy 

42 

51.0 

0.6 

16.7 

LS 

1647480  43  Navy 

43 

85  9 

0.5 

12.5 

LS 

164748  2  44  Navy 

44 

99.4 

1.1 

12.7 

NS 

0  45  Navy 

45 

IND) 

1647477  46Navy 

46 

54  7 

0.3 

16.2 

OJNS 

1643073  47  Navy 

47 

78.9 

0.8 

14.0 

DJKS 

0  46  Navy 

48 

INO) 

1642349  49  Navy 

49 

50.5 

0.5 

16.2 

MS 

1642331  50  Navy 

50 

76.8 

0.6 

13.7 

ANS 

1642333  50  Navy 

50 

69  8 

0.8 

14.3 

ANS 

1642351  51  Navy 

51 

113.6 

0.9 

11.6 

MS 

1642322  52  Navy 

52 

73  3 

0.6 

14.0 

NS 

1641199  53  Navy 

53 

67.6 

0.6 

14.9 

MS 

1647490  54  Navy 

54 

NSINR] 

0  55  Navy 

55 

|NO) 

1647479  56  Navy 

56 

65.9 

0.7 

15,1 

DJNS 

1644319  57  Navy 

57 

57.5 

0.6 

15  4 

MS 

1642329  56  Navy 

58 

82.7 

0.9 

13.7 

OEJNS 

1647468  59  Navy 

59 

179.6 

1.2 

9.8 

DJLS 

1642330  60  Navy 

60 

52.3 

0.6 

16.0 

DJNS 

0  61  Navy 

61 

(NO) 

1641200  62  Navy 

62 

89.1 

1.0 

12.9 

NS 

0  63  Navy 

63 

tNOl 

1643069  64  Navy 

64 

97.6 

0.9 

12.6 

DEJNS 

1642335  65  Navy 

65 

51.0 

0.7 

16.7 

HLS 

0  66  Navy 

66 

IND) 

1647486  67  Navy 

67 

69  6 

0.8 

14.3 

BMS 

•Key  ID  Remarks; 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startirtg  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  sea) 
r  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-itory)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
|ND]  No  data 
(NR)  Not  returned 
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F54 


8lat«r»vlll«  Army  Housing  Aroa 
North  Smithflold.  Rhoda  Island  02$95 
Indoor  Radon  Conosntratlona 


Summary: 

NwhberofresidentBlstoiclLjres:  16 
Number  of  detectors  imteled  19 
Number  of  repbcate  pairs:  3 

Highest  reported  result:  2.9 

Lowest  reported  result:  0.8 

NumbtroldMMimiMumsd;  17 
Number  of  ouMVKingdatoclDrs:  2 

Addess 

Unit 

No. 

ExDoaife 

KpCW4<»r«1 

Cone. 

(pCil) 

1645766 

1001  Pound  HiH  Rd 

01 

138.1 

1.5 

10.7 

DEJKP 

1642324 

1002  Pound  Hill  Rd 

02 

211.7 

1.7 

8.8 

KP 

0 

1003  Pound  Hill  Rd 

03 

R'?L 

1643083 

1004  Pound  Hill  Rd 

04 

341.7 

2.9 

7.2 

DJKP 

1643088 

1005  Pound  Hill  Rd 

05 

82  7 

08 

13.7 

OJKP 

1643098 

1006  Pound  Hill  Rd 

06 

259.7 

2.7 

8.2 

A  0  J  K  P 

1643097 

1006  Pound  Hill  Rd 

06 

187.2 

1,9 

9.3 

ADJKP 

1643084 

1007  Pound  Hill  Rd 

07 

246.8 

2.7 

8  2 

AKP 

1643077 

1007  Pound  Hill  Rd 

07 

255.6 

2.8 

8.0 

AKP 

1643071 

1006  Pound  Hill  Rd 

08 

157.4 

1.6 

10.1 

OJKP 

1644329 

1009  Pound  Hill  Rd 

09 

78.9 

0.8 

14.0 

BDEJNP 

1643087 

1010  Pound  Hill  Rd 

10 

139.9 

1.3 

10.6 

DJKP 

1643082 

1011  Pound  Hill  Rd 

11 

KP(NR] 

1643096 

1012  Pound  Hill  Rd 

12 

174  9 

1.9 

9.6 

E  K  P 

1645777 

1013  Pound  Hlil  Rd 

13 

103.1 

1.1 

12.1 

ADJKP 

164118$ 

1013  Pound  Hill  Rd 

13 

86  4 

0.9 

13.5 

ADJKP 

1642326 

1014  Pound  Hill  Rd 

14 

111.8 

1.1 

11.7 

NP 

1643100 

1015  Pound  Hill  Rd 

15 

117.1 

1.2 

11.5 

BNP 

1643076 

1016  Pound  Hill  Rd 

16 

118  1 

1.3 

11.8 

OJKP 

•Key  to  RarnarKs: 

A  Duplicate  detectors 
B  Oeiector  placed  by  occupant  of  DEM 
C  Sttrtng  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 

J  Ex^  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one>story)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Apartnent  building 
U  Below  detection  kmit 
(NO]  Nodtei 
(NR]  Not  returned 
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F’55 


ManatMS  Army  Housing  Araa 
lianaaaaa,  Virginia  22111 
Indoor  Radon  Concontratlons 


Summary; 

Number  of  residentalstucSires:  9 
Number  of  detecatn  inctdiod:  10 
Number  of  leplicatB  pairs:  1 

Highest  reported  result;  1.8 

Lowest  reported  result;  0.7 

Number  of  dMsctarsfeSjmed;  4 
Number  of  ouMncfeng  detectors:  6 

Datacty 

No. 

Addess 

Urt 

No. 

Ej^oaie 

KpCiDi^t] 

Cone. 

(pCil) 

SMM 
DmWon  (%) 

Remarks* 

0 

7B01  Arden  Rd 

1 

|NO) 

1647554 

7801  Arden  Rd 

2 

111.8 

1.8 

11.7 

HKQ 

0 

7801  Arden  Rd 

3 

[ND] 

0 

7B01  Arden  Rd 

4 

Inoj 

1643681 

7801  Arden  Rd 

5 

108.8 

1.0 

12.2 

ADJKQ 

1643689 

7801  Arden  Rd 

5 

75.0 

0.7 

13.9 

ADJKQ 

0 

7801  Arden  Rd 

6 

IND] 

1643691 

7801  Arden  Rd 

7 

KPfNR] 

1647545 

7801  Arden  Rd. 

8 

113.6 

1.3 

11.6 

KP 

1643684 

7801  Arden  Rd 

9 

KP[NR] 

to  Raman^s: 

A  DupKcaie  dttectors 
B  Oolacior  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exm  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multisto^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
[ND]  No  data 
[NR]  Not  returned 


f-56 
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Patrick  Hanry  Army  Housing  Arts 
Mawpert  Nows.  Virginia  23002 
Indoor  Radon  Coneontratlons 


Summary; 

Nuntiardrasictoniilstructjres:  U 
NutnbsrofdBtaclDrainfMed:  IS 
Numbarofiaptealapairt;  1 

Highast  rtpo^  rasult;  5.4 

UMMtt  raponed  racult;  0.5 

NumterofdalKkniaUnad:  6 
Number  of  outMndnodMKtors;  0 

Detector 

No. 

Addess 

Uhit 

No. 

ExpOM* 

KpCiO^dHyt] 

Cone. 

(pCil) 

D^iiil^(%) 

Rsmarttt* 

1647541 

Unit»01 

1 

265  6 

3.0 

• 

KP 

0 

UnK  *02 

2 

|N0] 

1647558 

Unit  #03 

3 

169.8 

2.0 

• 

AKP 

1647561 

UnH  #03 

3 

209.7 

2.2 

AKP 

1647562 

Unit  *04 

4 

KP[NR] 

0 

UnH  #05 

5 

JNDl 

1647564 

Unit  *06 

6 

KPfNR) 

1647567 

UnH  #07 

7 

95  9 

1.0 

KP 

0 

Unit  #06 

8 

|ND] 

1647557 

Unit  *09 

9 

504  4 

5  4 

5.6 

KP 

1647556 

UnH  *10 

10 

KP[NR] 

0 

UnH  *11 

11 

INO) 

0 

UnH  *12 

12 

INDl 

0 

UnH  *13 

13 

INO) 

1647555 

UnH  *14 

14 

48.9 

0.5 

• 

KP 

*No  standard  deviations  reported 


*Kay  to  Remarks : 

A  Duplicate  detectors 
6  Dalactor  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unkrtown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  00  days 
J  Exact  durabon  of  exposure 

urtkrtown;  oortcentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capaharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 

S  Du^x  (multistory)  home 

T  Apartment  building 
U  Below  detection  imit 
[NO]  No  data 
[NR]  Not  returned 
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F‘57 


Woodbridg*  Army  Housing  Aroa 
Woodbridga,  Virginia  22t9l 
Indoor  Radon  Coneontratlona 


Summary: 

f^jrrterofresidentBlttudures:  2 
NumbarofdatBcaDrainstaied;  11 
Numborofrapficata  pairs;  1 
Highest  ropo^  rasutt:  2.3 
Lowest  raponad  result;  0.7 


Detector 

Unit 

Estoosure 

Cone 

9M 

No. 

Address 

No. 

(pCit) 

OmMan  (%) 

Rsmaiks* 

1647566 

14000  Dawson  Beach  Rd 

123.7 

0.9 

11.5 

AKT 

1643690 

14000  Dawson  Beach  Rd 

138.6 

1,0 

11.0 

AKT 

1647563 

14002  Dawson  Beach  Rd. 

LT(NR] 

1647559 

14004  Dawson  Beach  Rd 

149.8 

1.1 

10.6 

LT 

1643662 

14006  Dawson  Beach  M 

116.5 

0,7 

11.2 

ELT 

1647547 

14008  Dawson  Beach  Rd 

140.4 

1.0 

10.9 

KT 

1647544 

14010  Dawson  Beach  Rd 

120.6 

1.4 

11.3 

KT 

1647570 

i 

1644110 

1401 1  Dawson  Beach  Rd 

KR[NR1 

14012  Dawson  Beach  Rd. 

78.9 

0.9 

14.0 

BLT 

1644095 

14013  Dawson  Beach  Rd 

254.1 

2.3 

6.3 

DEJKR 

0 

14014  Dawson  Beach  Rd 

m 

Numoef  or  QBBcavB  leijmeo.  o 
Number  of  omsttndhg  dmacton  ;  3 


•Key  to  Remarics: 

A  Dupbcate  datactors 
B  Deiactor  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starbng  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  oortoentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (muttisto^)  home 

T  Apartment  building 
U  Below  detection  kmh 
(ND]  No  date 
(NR]  Not  returned 


F-58 
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Midway  Army  Housing  Araa 
Kont,  Washington  9a032 
Indoor  Radon  Concantratlona 


Summary; 

Numbarofmidenaalttucajres  32 
fAffTtwrofdateckrsinsMled;  34 
Numbar of  rapkoate  pairs:  2 
HigKott  rapohad  rasult:  1.6 
Lowatt  raponad  result:  0.4 


Hunter  of  daiacsonrasjmad:  25 
NtfnberofouMMndhgdaiactors:  9 


Ductr 

No. 

Addess 

Unit 

No. 

KpCi^cNys] 

Cone 

(pCil) 

Dete^(%) 

1645136 

1645110 

m-01  Avenue  B 
m-02  Avenue  B 

m-1 

m-2 

54.0 

06 

15.8 

KP[NR] 

KP 

1645112 

m-03  Avenue  6 

m-3 

101.3 

1.1 

12.2 

KP 

1645135 

m-04  Avenue  B 

m-4 

62.2 

0.7 

15.4 

KP 

1645126 

m-05  Avenue  B 

m-5 

76.5 

0.6 

13.6 

ADEJKP 

1645139 

m-05  Avenue  6 

fn-5 

64.5 

0.7 

14.7 

ADE JKP 
KP(NR] 

KP 

1645109 

1644012 

m-06  Avenue  6 
m-07  Avenue  B 

m-6 

m-7 

90.8 

1.0 

12.8 

1645119 

m-Oe  Avenue  B 

m-6 

106  6 

1.1 

12.0 

KP 

1644016 

m-09  Avenue  B 

nv9 

66.3 

0.7 

14.6 

A  E  K  P 

1644015 

m-09  Avenue  B 

m-9 

76  6 

0.6 

13.7 

AEKP 

1645065 

m-10  Avenue  B 

m-10 

142.3 

1.6 

10.8 

KP 

1645125 

1645116 

m-11  Avenue  B 
m-12  Avenue  B 

m-11 

m-12 

69.6 

0.6 

14.3 

K  P  [NR] 

KP 

1645129 

1645143 

m-13  Avenue  B 
m-14  Avenue  B 

m-13 

m-14 

52.9 

0.6 

16  4 

K  P  [NR] 

KP 

1645141 

1645104 

m-15  Avenue  B 
m-16  Avenue  B 

m-15 

m-16 

92.6 

1.1 

12.7 

KP(NR] 

KP 

1645107 

m-17  Avenue  B 

m-l7 

97.6 

1.1 

12  8 

D  E  J  KP 

1644008 

m-16  Avenue  B 

m-1 8 

166  5 

1.8 

10.1 

KP 

1645123 

m-19  Avenue  B 

m-19 

92  6 

0.9 

12.7 

KP 

1645142 

m-20Avenue  B 

m-20 

84  5 

0.9 

13  6 

KP 

1644030 

1645101 

m‘21  Avenue  B 
m-22  Avenue  B 

m-21 

m-22 

200.1 

1.3 

9.3 

K  P  [NR] 

KP 

1644013 

1644009 

m-23  Avenue  6 
m-24  Jeffrey  Rd 

m-23 

m-24 

103.1 

1.0 

12.1 

KP[NR] 

DEJNP 

1645116 

1645124 

fT>-25  Jeffrey  Rd 
m-26  Jeffrey  Rd 

m-25 

m-26 

69.6 

0.7 

14  3 

K  P  [NR] 
DJKP 

^y  to  Remarks; 

A  Duplicate  detectors 
6  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  tete  unknown 
D  Ending  date  unkrtown 
E  Detector  received  with  no  sea) 

F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown:  oonoentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  Utohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
O  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartnftent  building 
U  Below  detection  bmH 
(HD)  No  daft 
[NR]  Not  returned 
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F-59 


Midway  Army  Houaino  Araa  (Cont'd) 
Kant,  Waahlngton  9S032 
Indoor  Radon  Coneantratlona 


DetedDf 

No. 

Adeiess 

Unit 

No. 

Expocure 

Cone. 

(pCil) 

Semded 
DewiaiQn  (%) 

1645106 

1645114 

m-27  Jeffrey  Rd 
m-28  Jeffrey  Rd 

m-27 

m-28 

77.1 

0.7 

14.1 

KP[NR] 

KP 

1645137 

itv>29  Jeffrey  Rd 

m-29 

117.1 

1.2 

11.5 

KP 

1645113 

m-30  Jeffrey  Rd. 

m-30 

87.3 

0.9 

13.0 

KP 

1645138 

m-31  Jeffrey  Rd. 

m-31 

41.7 

0.4 

16.0 

OJKP 

1645115 

m-32  Jeffrey  Rd. 

m-32 

82.1 

0.9 

13.4 

KP 

•Kay  to  namarks; 

A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Startng  date  unknown 
D  Eroding  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  oonoentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Duplex  (multislo^)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(NO)  No  data 
(NR]  Not  returned 


F-60 
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Youngs  Lako  Army  Housing  Aros 
Ronton,  Washington  ••OSS 
Indoor  Radon  Coneantratlons 


Summary: 

NumbarolfOtideniBl  structures:  28 
NumborddalBClofiinsadM;  31 
Number  oiraplicala  pairs:  3 
Highest  rapo^  result:  1.2 
Losvest  reported  result:  0.3 


rajmoer  or  oescDrs  rMumeo.  cd 
Number  of  ouRtandngdalaclDri:  5 


OMKtr 

No. 

Adctess 

Urd 

No. 

Ekpoms 

KpODdiyt] 

Cone. 

(pcai) 

Ramadts* 

1645105 

L-01 

1-1 

30.0 

‘  0.3 

KQU 

1645106 

L-02 

L-3 

64.0 

0.5 

15.8 

KQ 

1645099 

L-03 

L-3 

54  0 

0.5 

15  8 

KO 

1645097 

L-04 

L-4 

57.5 

0.6 

154 

KQ 

1645098 

L-05 

L-5 

41.7 

0.5 

17.4 

KO 

1645131 

L-06 

L-€ 

37.9 

0.4 

18.6 

DJKO 

1645096 

L-07 

L-7 

48  9 

0.5 

16.7 

KO 

1645089 

L-08 

L-8 

KOtNR] 

1645094 

L-09 

L-9 

73.3 

0.6 

14.0 

EKP 

1645095 

L-10 

L-10 

30.5 

0.3 

20.0 

KPU 

1645117 

L-11 

L-11 

30  0 

0.3 

KPU 

1645093 

L-12 

L-12 

30.0 

0.3 

EKPU 

1645132 

L-13 

L-13 

49.1 

0.5 

16  9 

KP 

1644010 

L-14 

L-14 

51.0 

0.5 

16.7 

KP 

1645126 

L-15 

L-15 

30.0 

0.3 

KPU 

1645127 

L-16 

L-16 

55  8 

0.7 

15  6 

HKQ 

1645102 

L-17 

L-17 

111.8 

1.2 

11.7 

KQ 

1644017 

L-18 

L-18 

KO[NR] 

1644019 

L-19 

L-19 

KQ[NR] 

1645133 

L-20 

L-20 

AKQ[NR1 

1645103 

L-20 

L-20 

AKOfNR] 

1645122 

L-21 

L-21 

66.3 

0.7 

14  6 

KQ 

1644011 

L-22 

L-22 

80.3 

0.9 

13.5 

AKO 

1644014 

L-22 

L-22 

30.0 

0.3 

AKOU 

1645140 

L-23 

L-23 

77.1 

0.6 

14.1 

KQ 

1644031 

L-24 

L-24 

83  8 

0.6 

13.2 

DJKO 

1645121 

L-25 

L-25 

59  3 

0.5 

15.2 

AKQ 

1645100 

L-25 

L-25 

71.5 

0.6 

14.1 

AKO 

1645130 

L-26 

L-26 

60.3 

0.7 

15.6 

DJKO 

1645134 

L-27 

L-27 

71.5 

0.8 

14.1 

DJKO 

1645120 

L-26 

L-28 

40.0 

0.3 

17.7 

ELP 

•Key  ID  Remarks: 


A 

Duplicate  detectors 

L 

Detector  in  living  room 

B 

Detector  placed  by  occupant  of  DEH 

M 

Detector  in  kitchen 

C 

Starting  date  unknown 

N 

Detector  location  unknown 

D 

Ending  date  unknown 

P 

Capeharthome 

E 

Detector  received  with  no  sea! 

0 

MCA  home 

F 

No  data  sheet 

R 

Duplex  (one-story)  home 

G 

Unoccupied  house 

S 

Duplex  (multistory)  home 

H 

Exposure  <  60  days 

T 

Apartment  building 

J 

Exact  duration  of  exposure 

U 

Below  detection  limit 

unknown;  concentration  estimated 

IND] 

Nodati 

K 

Detector  in  bedroom 

(NRl 

Not  returned 
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F-6I 


Sun  Pralrl*  Army  Heutlng  Arts 
Sun  Pralrl«,  Wlaeonain  53590 
Indoor  Radon  Coneantratlona 


Summary: 

Nurnberofrostdent^syuctires:  76 
Numbar  d  datoctoni  inttdted:  116 
Number  of  foplicaie  pairs;  8 
Highest  raponad  result:  17.4 
Loiaett  rapoftad  result;  1.0 


Numbar  of  dalKSoriieUned:  115 
NuTfberofouMvidinodBiBClDrs:  3 


Addess 

US 

No. 

Eiqpoeue 

Kp(^<iiyt] 

Cone 

(pCil) 

OeMan  (%)  nemartv* 

1841504 

066  Andrews  Dr 

1114 

298.8 

3.3 

7.7 

KR 

1843996 

11 7  Andrews  Dr 

1122 

220.6 

2.4 

8  9 

KR 

1844023 

119  Andrews  Dr 

1106 

216.8 

2  4 

6.9 

KR 

1847587 

09$  Ent  Dr 

1105 

351.9 

3.9 

6.9 

KR 

1844107 

095  Ent  Dr. 

1109 

162.8 

1.8 

10.2 

KR 

1844106 

096  Ent  Dr. 

1113 

KR[NR1 

1847565 

096  Ent  Dr. 

1117 

222.3 

2.5 

8.8 

AKR 

1843122 

096  Ent  Dr. 

1117 

201.2 

2.3 

9.0 

AKR 

1847584 

097  Ent  Dr. 

1201 

287.8 

3.2 

7.8 

KR 

1848992 

097  Ent  Dr. 

1205 

148.8 

1.7 

10.3 

KR 

1848999 

096  Ent  Dr 

1209 

125.9 

1.4 

11.1 

KR 

1847009 

098  Ent  Dr. 

1213 

224.0 

2.5 

8.5 

KR 

1844113 

099  Ent  Or 

1217 

311.9 

3.5 

7.5 

KR 

1843134 

099  Ent  Dr. 

1221 

520.6 

5.8 

5.9 

KR 

1846979 

100  Ent  Dr. 

1220 

231.7 

2.6 

8.7 

KR 

1843121 

100  Ent  Dr 

1224 

285.3 

3.0 

8.1 

AKR 

1844108 

100  Ent  Dr 

1224 

206.5 

2.3 

8.9 

AKR 

1847568 

101  Ent  Dr. 

1212 

276.5 

2.9 

8.0 

KR 

1841509 

101  Ent  Dr 

1216 

367.7 

4.0 

8.8 

KR 

1847586 

102  Ent  Dr. 

1202 

572.7 

6.4 

5.6 

KR 

1847033 

102  Ent  Dr 

1208 

309.9 

3.4 

7.3 

KR 

1846996 

103  Ent  Dr. 

1118 

216.8 

2  4 

8.9 

KR 

1847004 

103  Ent  Dr. 

1122 

278.3 

3.0 

8.0 

KR 

1846997 

104  Ent  Dr. 

1110 

227.5 

2.5 

8.5 

KR 

1843123 

104  Ent  Dr. 

1114 

364.0 

4.1 

7.0 

KR 

1841505 

10$  Ent  Dr. 

1102 

1828 

1.8 

10  2 

EKR 

1847007 

10$  Ent  Dr 

1106 

151.8 

1.6 

10.5 

DJKR 

1847011 

147  Fairchild 

1001 

434.3 

4.8 

6.2 

AKR 

1843130 

147  Fairchild 

1001 

323.9 

3.6 

7.2 

AKR 

1847021 

148  Fairchild 

1009 

198.2 

2.2 

9.3 

DJKP 

1847023 

149  Fairchild 

1017 

326.8 

3.6 

7.4 

KP 

1847006 

1$0  Fairchild 

1101 

194.2 

5.9 

9.1 

DHJKP 

•Key  to  Ramarks: 

L  Otiactor  in  living  room 
M  Oetector  in  kitohen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-siory)  home 
S  Duplex  (multistory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  limit 
(ND]  No  data 
(NR)  Not  returned 


A  Duplicate  detectors 
8  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  dale  unknown 
E  Detector  reoeived  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 
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Sun  Pralrlt  Army  Housing  Aroa  (Cont*d) 
Sun  Pralrla,  Wlaconaln  53590 
Indoor  Radon  Coneontrationa 


PtlKlBf 

No. 

Urd 

No. 

Excoaife 

KpCi^dfeys] 

Oanc. 

(pCiD 

ila  1  I 

ssnowo 
OrMon  (%) 

Rvnarks* 

1546988 

151  Fairchild 

1109 

206.5 

2.3 

8.9 

KP 

1546994 

138  Harmon  Cir. 

1134 

308.1 

34 

7.6 

KP 

1544022 

139  Harmon  Cir 

1126 

296.8 

3.3 

7.7 

KP 

1543988 

140  Harmon  Cir. 

1118 

321.2 

3.5 

7.4 

KP 

1547032 

141  Harmon  Cir. 

1110 

259.1 

2.9 

8.0 

KP 

1543990 

142  Harmon  Cir. 

1102 

211.2 

2.3 

9.1 

KP 

1543109 

143  Harmon  Cir. 

1101 

442.3 

4.6 

6.4 

DJKP 

1547015 

144  Harmon  Cir. 

1109 

339.6 

3.8 

7.2 

KP 

1547010 

145  Harmon  Cir. 

1117 

2243 

2.5 

8.8 

KP 

1545091 

146  Harmon  Cir 

1129 

325  7 

3  6 

7.2 

KP 

1546984 

066  N.  Andrews  Dr 

1110 

139.9 

1.6 

10.6 

KR 

1543117 

067  N.  Andrews  Dr 

1102 

534.2 

6.0 

56 

KR 

1546993 

067  N.  Andrews  Dr 

1106 

1101.9 

12.4 

4.1 

KR 

1547581 

068  N.  Andrews  Dr. 

1010 

KR[NR] 

1546980 

068  N.  Andrews  Dr. 

1014 

472  1 

5.2 

6.2 

KR 

1643116 

069  N.  Andrews  Dr 

1002 

351.0 

3.9 

7.1 

KR 

1543124 

069  N.  Andrews  Dr 

1006 

172.1 

1.9 

10.0 

KR 

1543989 

120  Schumann 

1026 

326  8 

36 

7.4 

KP 

1544026 

121  Schumann 

1018 

388.3 

4.3 

6.9 

KP 

1546990 

122  Schumann 

1010 

308.1 

3.4 

7.4 

KP 

1543998 

123  Schumann 

1002 

183  3 

4.0 

9.7 

KP 

1547020 

124  Schumann 

0926 

241.5 

2.6 

8.2 

DJKP 

1641501 

125  Schumann 

0916 

311.6 

3  5 

7.3 

KP 

1647017 

126  Schumann 

0910 

421.8 

4.7 

6.5 

KP 

1546986 

127  Schumann 

0902 

431.1 

4  8 

6.5 

AKP 

1547016 

127  Schumann 

0902 

387.0 

4.3 

6.6 

AKP 

1547018 

128  Schumann 

0830 

197.7 

2.2 

9.1 

KP 

1543131 

129  Schumann 

0622 

269  6 

3.0 

7.8 

GKP 

1647024 

130  Schumann 

0814 

324  9 

3.6 

7.4 

KP 

1547005 

131  Schumann 

0806 

257.3 

2.9 

8.0 

KP 

1647029 

152  Stull 

1110 

216.6 

2  4 

8.9 

KP 

1547014 

153  Stull 

1102 

192.5 

2.1 

9.2 

KP 

1547013 

154  Stull 

1018 

390.1 

4.3 

6.8 

KP 

1547560 

155  Stull 

1010 

317.5 

3.5 

7.5 

KP 

1547003 

156  Stull 

1002 

309.9 

3  4 

7.3 

NR 

1547002 

157  Stull 

1002 

157.4 

1.7 

10  1 

KP 

1547026 

158  Stull 

1101 

• 

KP(NR] 

1547001 

159  Stull 

1017 

1655  6 

17.4 

3.2 

GKR 

1647025 

160  Stull 

1009 

301.1 

3  3 

7.4 

DJKP 

1647012 

161  Stull 

1001 

437.8 

4.9 

6.2 

KP 

*Koy  to  Remarks: 


A  Duplicate  detectors 
B  Detector  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  date  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Detector  received  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
6  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown:  concentration  estimated 
K  Detector  in  bedroom 


L  Detector  in  lying  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Capeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one-story)  home 
S  Du^x  (multistory)  home 
T  Apartnent  building 
U  Below  detection  imit 
(ND)  Nodafei 
(NR]  Not  returned 
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Sun  PrairU  Army  Housing  Aroa  (Cont*d) 
Sun  Prairla,  Wiaeenaln  53590 
Indoor  Radon  Coneon tratlon a 


Dotodar  Uni  Eipoftao  Cone.  SivieM 


No. 

Addess 

No. 

Kpcir)*)*] 

(pCil) 

OtvMon  (%) 

_ t- 

1646977 

090  Vandenburg 

1220 

311.9 

3.4 

7.5 

DJKR 

1643132 

090  Vandenburg 

1224 

106.9 

1.2 

12.3 

KR 

1647008 

091  Vandenburg 

1210 

238.0 

2.7 

8.3 

KR 

1647035 

091  Vandenburg 

1216 

218.7 

2.4 

8.9 

KR 

1641503 

092  Vandenburg 

1202 

280.2 

3.1 

7.9 

KR 

1646998 

092  Vandenburg 

1206 

106.9 

1^ 

12.3 

AKR 

1646995 

092  Vandenburg 

1206 

104.8 

1.2 

12.0 

AKR 

1643127 

093  Vandenburg 

1110 

166.2 

1.9 

9.8 

KR 

1643125 

093  Vandenburg 

1114 

926 

1.0 

12.7 

CKR 

1647582 

094  Vandenburg 

1102 

352.9 

4.0 

7.1 

KR 

1643118 

094  Vandenburg 

1106 

373  4 

4  2 

6  9 

KR 

1643108 

106  W.  Andrews  Dr. 

1001 

375.2 

4  2 

6.9 

PR 

1643107 

106  W.  Andrews  Dr 

1009 

488  9 

5.4 

6.1 

KR 

1646989 

107W.Andews  Dr 

1017 

263  4 

2.9 

8.2 

KR 

1647028 

107  W.  Andrews  Dr 

1025 

401.0 

4.4 

6.5 

KR 

1647548 

108  W.  Andrews  Dr. 

1033 

155.3 

1.7 

10.4 

KR 

1643104 

108  W.  Andrews  Dr 

1041 

285.3 

3.2 

7.6 

KR 

1643103 

109  W.  Andrews  Dr. 

1049 

131.1 

1.5 

11.3 

KR 

1643135 

109  W.  Andrews  Dr. 

1057 

451.6 

5.0 

6.3 

KR 

1647000 

now.  Andrews  Dr 

1105 

138.6 

1.5 

11.0 

KR 

1646987 

now.  Andews  Dr. 

1109 

267.1 

2.9 

8.1 

AKR 

1643128 

now.  Andrews  Dr 

1109 

236.3 

2.6 

8.3 

AKR 

1644001 

111  W.  Andrews  Dr 

1113 

172  1 

1.9 

10.0 

KR 

1643129 

111  W.  Andrews  Dr, 

1117 

301.1 

3.3 

7.4 

KR 

1643113 

112  W.  Andrews  Dr 

1121 

248.5 

2.8 

8.4 

GLR 

1646985 

112  W.  Andrews  Dr 

1125 

271.3 

3.0 

7.8 

KR 

1643115 

113  W.  Andrews  Dr. 

1201 

854.1 

9  5 

4.6 

KR 

1643995 

113  W.  Andrews  Dr. 

1205 

596.8 

6.6 

5.5 

AKR 

1644025 

113  W.  Andrews  Dr 

1205 

530.7 

58 

5.7 

AKR 

1643120 

114  W.  Andrews  Dr. 

1209 

157.2 

1.7 

10.4 

KR 

1646983 

114  W.  Andrews  Dr. 

1213 

294.1 

3.3 

7.5 

KR 

1643114 

115  W.  Andrews  Dr. 

1210 

215.0 

2.8 

9.0 

DHJKR 

1644029 

115  W.  Andrews  Dr. 

1214 

833.6 

9.2 

4.7 

KR 

1643111 

116  W.  Andrews  Dr. 

1202 

306.4 

3.4 

7.4 

AKR 

1643110 

116  W.  Andrews  Dr. 

1202 

311.6 

3.5 

7.3 

AKR 

1646978 

116  W.  Andrews  Dr. 

1206 

325.7 

3.8 

7.2 

KR 

1643102 

117  W.  Andews  Dr 

1126 

300.7 

3.4 

7.7 

KR 

1646991 

118  W.  Andrews  Dr 

1114 

241.1 

2.7 

8.5 

KR 

1643112 

118  W.  Andews  Dr. 

1118 

3529 

4.0 

7.1 

GKR 

1643105 

119  W.  Andrews  Dr. 

1110 

373  4 

4.1 

6.9 

KR 

•KeytoRefnarks: 

A  OupTtcate  datactors 
6  Dotactor  placed  by  occupant  of  DEH 
C  Starting  data  unknown 
D  Ending  date  unknown 
E  Dotactor  raceivad  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
G  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
K  Dotactor  in  bedroom 


L  Dotactor  in  living  room 

M  Dotactor  in  kitchen 

N  Dotactor  location  unknown 
P  Capoharthome 

Q  MCA  home 

R  Duplex  (one-story)  home 

S  Du^x  (multisto^)  home 

T  Apartment  building 

U  Below  dataclion  kmrt 

[ND]  No  data 

[NR]  Not  returned 
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Sun  Pralrla  Army  Housing  Arts  (Cont'd) 
Sun  Prolrlo,  Wloeonsin  S9590 
Indoor  Radon  Coneontrations 


DataclDr 

No. 

Addreas 

UrA 

No. 

Cone. 

(pCil) 

SNndvd 

Deweion(%) 

Rraks* 

1643106 

132  W.  Andrews  Dr 

1042 

190.7 

2.1 

9.5 

KP 

1647034 

133  W.  Andrews  Dr. 

1034 

162.7 

1.6 

9.9 

NP 

1643126 

134  W.  Anckews  Dr. 

1026 

165.2 

2.0 

9.6 

DJKP 

1647565 

135  W.  Andrews  Dr 

1018 

180.2 

2.0 

9.4 

NP 

1643133 

136  W.  Andrews  Dr 

1010 

194.5 

2.2 

9.4 

KP 

1644006 

137  W.  Andrews  Or. 

1002 

313.7 

3.5 

7.5 

KP 

«Koy  ID  Ramad^: 

A  Duplicate  detectors 
B  Dotactor  ptaood  by  occupant  of  DEH 
C  Starling  data  unkno¥m 
0  Ending  dale  unknown 
E  Oolactor  raoaived  with  no  seal 
F  No  data  sheet 
Q  Unoccupied  house 
H  Exposure  <  90  days 
J  Exact  duration  of  exposure 

unknown;  concentration  estimated 
Delector  in  beck’oom 


L  Detector  in  living  room 
M  Detector  in  kitchen 
N  Detector  location  unknown 
P  Cepeharthome 
Q  MCA  home 
R  Duplex  (one*ttory)  home 
S  Du^x  (imikiaiory)  home 
T  Apartment  building 
U  Below  detection  kmit 
tND]  NodMs 
|NR]  Not  letumed 


K 
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Appendix  G 

Patrick  Henry  Army  Housing  Results 
Submitted  by  Fort  Eustis 
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DEPARTMENT  OF  THE  ARMY 

U.  S.  ARMY  TIUNtPOItrATION  CMTlR 
FORT  lUSTlS,  VMCINU  tmHOBD 


March  12,  1990 


Dlraetorata  of  £n|lnttrln| 
and  Bouiing 


Mr.  Kon  Xolpa 

Ar|onn«  Katlonal  Laboratoriai 
9700  S.  Calf  Av«nuf 
Mall  Codt:  EH/203,  B149 
Argonnt,  lUlnoli  00439*4815 

Daar  Mr,  Kolpa; 


/..  Mqwittd  eoplti  of  radon  datoctor  roaulti 

(Enel  1)  for  Fort  Euitla  and  Fatriok  Honry  Vlllafo,  loiq^opt  Vowa,  Virainia. 
Alao,  ploaat  find  tha  ordinal  data  ahoota  (Enel  3)  uaod  by  our  ptraonntl  wbon 
eollactini  tha  dataetora  at  Patrick  Hanry  Boualni  araa.  laaport  Itawa,  Vlp|lnia. 


878  ttss  ^'***^^°"*  ahould  ba  dlractad  to  lir.  Vllllaa  J.  Barnaa,  Jr.  at  (804) 


Encloflurts 


COHHANDER 

US  ARMY  TRANSPORTATION  CENTER 
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Appendix  H 

Analytical  Results  as  Submitted  to 
Argonne  by  Tech/Ops  Landauer 


Final  Report,  April  1990 


H-5 


DLH  A06675  02-FE8-9(N  2A-JAN-90  PACE  3  OF 


M 

s 

i 

\ 

m 

u 

OD 

(M 

03 

•0 

n 

N 

N 

OD 

0 

n 

o 

03 

d 

d 

ri 

rvi 

••4 

ri 

OD 

OD 

ri 

o 

CM 

cy 

O' 

ry 

OD 

N 

< 

O' 

0 

n 

n 

n 

ru 

tn 

rvi 

W4 

n 

n 

ry 

ry 

Cl 

0  ! 

<  c? 

(t  a  u! 
o  ^ 

Q  CQ  Z 

<  LJ 

-J  -  >  0- 
cc  <  n 
J  UJ 

<  a:  OT  c 
z  o  in  <5 
o  UJ  < 

—  ca  u 


O' 

z 

o 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

0 

Ui 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

1 

t 

1 

i 

» 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

C  jp 

tj 

<J 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

o 

u 

u 

u 

o 

u 

1 2 

hi 

o 

ixi 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ul 

a 

a 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

a 

D 

o 

o 

o 

Q 

u 

o 

n 

n 

n 

n 

r> 

n 

n 

Ci 

ry 

n 

n 

n 

n 

u 

z 

9>t 

*■< 

«<9 

w 

0- 

fV 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

i  C 

0. 

0 

0 

CL 

0. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2  O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

tft 

tn 

w 

0 

0 

0 

0 

(ff 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

>0 

Cil 

ni 

n 

fn 

cn 

n 

n 

0 

n 

n 

n 

n 

1 

n 

o 

£  c 

z 

z 

z 

r 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

.  z 

z 

z 

2 

<£  *“ 

q: 

a: 

cr 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

c 

o 

o 

C 

a 

O 

o 

a 

D 

o 

O 

o 

a 

O 

0 

O' 

o 

tfV 

*0 

o 

«i« 

O 

0 

n 

<0 

O' 

tn 

0 

0 

0 

O' 

O' 

O' 

O' 

o 

Q 

o 

CVI 

M 

CVi 

ni 

o  e 

'0 

•0 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

<r 

♦ 

•r 

•r 

♦ 

^1 

OZ 

•0 

9>l 

«« 

<1 

*0 

m 

*0 

<i 

«« 

«4 

•i9 

•9 

O.C.  Italam*  Ptoc«ss  No.  Raped  Dale  I  Data  Racalvad 
DLH  A0&&75  0a-FEB-90|  26-JAN-90 


RGONNt  NATIONAL  LABORATORY 
TTN.  TINA  BECKER.  BLDG  ER-203 


H-IO 


DLH  A06675  02-FEB-90  2A~JAN-90  PAGE  8  OF 


H-12 


r 

o 

o. 

0) 

ec 

cr> 

c 


o 

S 

c 

o 

■o 

<0 

oc 


o 

z 

o 

O 

< 


r: 

o 

fti 
>•  I 
(K  cr 
O  Ui 

<  c 

a  o  ll' 

O  -I  D 

C9  a  z 

<  UJ 

-I  .  >  0- 

c  <  n 

-J  UJ 

<  2:  Ul  c 
Z  U  O)  -0 
O  UJ  <1 

*-  a 

H  J 

<<!*“• 
Z  Z  K 
^  D  - 
U  H  O  UJ 

Z  0)  z 
z  z 
o  z  o  o 

C  K  O  O 
a  K  N  tr 

<  <  Ch  < 


u. 

o 

tn 
.  > 
o  < 
z  o 


CJ  > 
O  H  UJ 
CL  U)  O 


u 

?c 

4  (J 


ni 

th 


m 

0^ 


O' 


o 

O' 


r\i  o 

O'  ^ 


(M 

cvi 


O'  O' 


^  N 

nl  N 


© 


•-  n 
ni  ^ 


n 


w*  tf) 
M  6 


rj 

0 

O' 

r\i 

0 

0 

r) 

0 

0 

0 

r 

in 

6 

6 

ri 

oi 

CD 

6 

6 

d 

d 

d 

ri 

N 

n 

O' 

Ctl 

n 

«■« 

0 

n 

n 

n 

n 

0 

♦ 

<$>* 

* 

♦ 

« 

-j 

< 

o 

UJ 

h- 

<  a 

(J  LU 

M  O 


>  i> 


_  > 
^  o 
cc 

X  lU 
H  H 
< 
cn  Q 
CD 

u  o 

•i  z 

IK 

I 

«§ 


o 

> 

o 

o: 


< 

o 

o 

Z 

Lf 


O 

m 

i 

K 

0. 

UJ 

H 

Z 

UJ 

o 


z 

LJ 

> 


c 

z 


O' 

GO 

I 

o 

UI 

o 

I 

OS 

o 


'  z 


O' 

CD 
I 

u 
UJ 

o 

I  »- 

rg  o 


O' 

o 

I 

CJ 

UJ 

o 

I 

<1 

o 


z 


z 


z  z 

e  o 

»-  »- 

i  s 


z 


O' 

CD 

I 

O 

UI 

o 


o 


Ui 

o 

< 

CL 


© 


© 


O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

O' 

0 

z 

z 

z 

z 

O' 

GO 

GO 

CD 

GO 

0) 

CD 

GO 

Ui 

iil 

UI 

kJ 

CD 

9 

1 

i. 

1 

1 

! 

1 

> 

> 

> 

> 

.  1 

£  • 

(L 

CL 

0. 

CL 

CL 

CL 

IL 

M 

M 

Q. 

52 

LU 

UJ 

UI 

u: 

UI 

UJ 

UJ 

c 

0 

0 

0 

u: 

tfi 

IP 

J 

L/1 

t 

t 

in 

1 

01 

J 

CD 

1 

U) 

1 

K 

1- 

1- 

in 

\ 

<4: 

N 

‘v 

J) 

rv 

0 

9 

0 

Q 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

z 

z 

z 

z 

•M 

h 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

Z 

z 

c 

q: 

cr 

a 

cc 

tc 

cr 

o: 

0: 

fX 

q: 

a: 

s’" 

D 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

O' 

•0 

O' 

*« 

n 

K 

O' 

n 

r) 

<j 

(D 

IS 

m 

O' 

n 

Wi 

0  • 

V 

♦ 

♦ 

v> 

« 

.  N 

c| 

m 

m 

V) 

m 

tn 

n 

tf) 

*-  E 

9 

tr 

<r 

4- 

#- 

♦ 

SI 

2 

4) 

•0 

<0 

«« 

4) 

1&49769  I  DPN  |  10-SEP"e9  j  10~DEC"89 


Radon  Monitoring  Report 


H-15 


O  C.  I  ProcMt  No.  Roooft  O(lo  I  DM*  nocoNod 

DLH  I  A06&75  02-FEB-90l  26-JAN-90  PACE  13  OF 


K-16 


Radon  Monitoring  Report 


DLH  A06689  02-FEB-90  2&-JAN-90  PACE 


Radon  Monitoring  Report 


K-22 


H-23 


H-24 


H-25 


Radon  Monitoring  Report 


H-26 


H-27 


Rsdon  MonitOririQ  Rsport  TmIi/Om  iMdauert 


H-29 


Radon  Monitoring  Report 


H-32 


H-33 


H-34 


H-35 


H-38 


H~A2 


(D 

CD 

in 


r 

o 

a 

o 

oc 

O) 

c 

o 


o 

x> 

<0 

cc 


n 

o 

u 

>  I 

q:  q: 

o  Li 
K 

<  C 

(£  Q  liJ 
O  J  D 
ta  c  z 

<  Lj 
J  >  0^ 

c:  < 

-J  Li  •3’ 

<  a:  o 
Z  t-)  7)  ^ 
O  1‘J  < 

4a 

►  -  _J 

<<  X 

Z  Z  K 

D  . 
UJ  H  O  UJ 

z  ir.  z 
Z  ••  z 
o  z  o  o 

O  H  O  C 
It  H  Lt 

<  <  0"  < 


/ 


H-44 


H-45 


H-4£ 


O.C.  Procass  No.  Raped  Data  I  Data  Hacalaail 

DLH  A067J9  O6-FEB-90|  30-JAN-9q 


H-  50 


H-51 


ARGONNE  NATIONAL  LABORATORY 
ATTN:  TINA  BECKER,  BLDG  ER-203 
9700  SOUTH  CASS  AVENUE 


H-52 


DLH  A06719  06-rCB-9d  30-JAN--9d  PACE  9  OF 


H-5 


r 

o 

a 

0) 

oc 

O) 

c 

*c 

o 

c 

o 

s 


o 

•D 

CO 

QC 


n 

o 

r»j 

>  I 

q:  cc 
O  LU 
K 

<  O 

CC  O  LLt 
O  -JO 
D  Q  Z 

<  U 

J  >  £^ 

a  <  n 

^  tu  c 

<  :£  LO  o 
Z  u  U)  ^ 
O  UJ  < 

c:  o 

H  -J 

<  <  I 
Z  Z  K 

t-»  O  «* 
U  i~  O  LJ 

1  /"i 

O  Z  O  O 
CHOC 
d:  K  rv  cr 

<  <  Ch  < 


OF 

5 

P 

p 

p 

0 

.  > 

Ch 

o 

<1 

<t 

0^ 

O' 

O' 

O  < 

z  o 

o 

o 

•H 

p 

n 

o 

O' 

n 

♦ 

N 

s 

o  - 

V 

0*' 

d 

p 

p 

■ 

«•« 

*“ 

P 

«4 

n 

n 

nt 

n 

p 

l5 

6 

ri 

p 

ci 

oi 

d 

n 

•<4 

•* 

0 

Tl 

<  u 

O 

0 

n 

N 

o 

ni 

Cil 

N 

p 

n 

n 

p 

r 

S  5^ 

6 

if) 

n 

6 

w 

ri 

d 

d 

p 

d 

N 

1 

s  *« 

n 

in 

N 

n 

«■ 

c^ 

o 

0“ 

tr 

p 

P 

m 

u 

o 

0 

c^ 

01 

>«  o 

UJ  Q 

* 

Ui 

3 

-1 

< 

> 

a 

UJ 

o 

- 

p 

H 

Ui 

c 

< 

Q 

o 

p 

p 

0 

f 

(J 

M 

UI 

E 

c 

> 

p 

p 

o 

> 

P  O 

o 

M  UJ 

o 

P 

c 

Z  UI 

a 

> 

>  0. 

0 

0 

© 

o 

0. 

o 

o 

o  < 

0 

P 

4P* 

p 

ff 

QC  H 

o 

Z  3 

Ui 

CL 

0. 

0. 

0 

> 

<  o 

►- 

o 

tt 

X  o: 

< 

UJ 

Ui 

UI  < 

5 

0 

H  0. 

o 

K 

h- 

P  Ui 

p 

0 

< 

< 

<  p 

cn  cn 

»- 

P 

p 

p 

K 

0 

in  UJ 

K 

p 

0 

0 

UJ  H 
-j  < 
Q 

< 

K 

U 

P 

z 

Ui 

p 

z 

UJ 

U 

< 

H 

0 

>- 

1 

O 

o 

o 

o 

Q  O 

g 

Q 

«  z 

z 

z 

z 

z  z 

.  S 

z 

z 

c> 

z 

Ch 

z 

z 

(h 

(h 

Ch 

O' 

O' 

0- 

O' 

z 

Ui 

Ui 

P 

LJ 

o 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

o 

> 

1 

> 

1 

> 

> 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

> 

c  « 

tj 

u 

u 

U 

u 

u 

u 

U 

U 

© 

?  ^ 

C5 

UJ 

Ui 

o 

P 

Ui 

Ui 

Ui 

0 

0 

u 

0 

0 

c  o 
w 

p 

p 

p 

p 

o 

p 

P 

o 

P 

H 

1 

»- 

1 

H 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 

♦- 

O 

n 

o 

o 

g 

g 

p 

p 

p 

S 

S 

o 

rv 

g 

z 

•i* 

z 

w* 

z 

z 

•mt 

5 

o 

«4 

«4 

z 

z 

z 

c^ 

Ch 

(h 

c^ 

ch 

0" 

O' 

O' 

O' 

z 

z 

UJ 

UJ 

p 

W 

m 

CD 

o 

0 

m 

0 

0 

0 

0 

0 

c» 

> 

> 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

> 

3 

‘S.  — 

a 

a 

CL 

CL 

H 

K 

H 

a- 

0 

0 

(H« 

© 

S  O 

V) 

c? 

e 

Ui 

UJ 

Ui 

UJ 

u 

u 

U 

w 

u 

0 

o 

O 

cn 

m 

cn 

at 

o 

o 

o 

at 

0 

0 

K 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

I 

1 

1 

0 

1 

»- 

4- 

o 

o 

o 

o 

w 

VC 

0 

o 

o 

O 

z 

z 

WM 

«■« 

o 

•4 

o 

o 

«4 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

© 

iX 

cc 

p 

o: 

ct 

ct 

O: 

K 

K 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

P 

o 

p 

p 

p 

P 

P 

P 

p 

p 

p 

p 

o 

o 

ni 

e 

<€ 

n 

Ch 

9- 

M 

n 

p 

rv 

O' 

r> 

o 

-0 

N 

o 

g 

n 

ni 

fv 

n 

01 

n 

1 

il 

o 

N 

N 

0 

(h 

th 

o 

♦ 

in 

n 

p 

rs 

p 

p 

*  < 

<0 

<0 

< 

;© 

1 

£  E 

e 

ol 

<c 

«o 

«>« 

<0 

«i4 

*0 

<0 

.  <i 

V4 

<0 

«4 

< 

mm 

O.C.  R«!e»s«  ProcMS  No  Ropofl  0«l*  |  D*le  RM:«hfO<l 

OLH  A06719  0A-‘FEB-90|  30- JAN-90  PAGE 


H-55 


H-56 


H-58 


1 


H-59 


H-60 


H-61 


Radon  Monitoring  Report  r^^SlTach/OMUndauar 


H-o3 


Radon  Monitoring  Report 


K-64 


1 


H-65 


1&44207  I  DRN  I  0'>~SEP-n9  03-MAR-90 


K-72 


NOTICE 


Standard  deviation  values  for  six  detectors  analyzed  by  Tech/Ops  Landauer 
do  not  appear  in  the  preceding  report  sheets.  However,  those  standard 
deviation  values  were  reported  by  telephone  by  Tech/Ops  Landauer  to  Argonne 
pers  nnel  on  April  3,  1990.  Those  verbally  reported  standard  deviations  are 
tabulated  below.  They  also  have  been  inserted  into  the  appropriate  tables  of 
Appendix  F. 


Detector 

Pjercent 

Standard 

Number 

Deviation 

1647020 

8.2 

1647025 

7.4 

1647028 

6.5 

1647032 

8.0 

1647033 

7.3 

1647034 

9.9 

Appendix  I 


Graphic  Display  of  Results  for 
Each  Monitored  Property 
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Final  Report,  April  199C 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
{  ]  Radon  Conoentration  in  pCi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
{ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Retd  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


East  Windsor  Army  Housing 
East  Windsor,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


U.S.  Army 
Reserve  Center 


Private  Residences 


1-5 


Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/l 
[NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  1  Field  Replicate 

{  )  Unit  Of  Apartment  Number 


Fairfield  Army  Housing 
Fairfield,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 
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Manchester  Army  Housing 
Manchester,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


KEY 

S«ven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
(  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Numbe'* 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
I  )  Radon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Milford  Army  Housing 
Milford,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


1648266 

[1.7] 


1648259  — 
[0.7] 

[1648243] 

[0.5] 


1646480 

[1.1] 


1648276 

[0.9] 

1648233,  1648265  — 
[1.1]  [1.2] 


1646488 

[1.0] 


1644210,  1646491 
[0.8]  [0.6] 


1646479 

[NR] 

1648228 

[0.5] 

1646477 

[0.8] 


1646485 

[0.9] 

1648229 
[1.1] 


EELS  HILL  ROAD 


RESIDENTIAL 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Conoentratron  in  pGi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
(ND]  No  Data  For  This  Location 
[  )  [  )  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


New  Britain  Army  Housing 
New  Britain,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


CEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
(  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
{NRl  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Plainville  Army  Housing 
Plainvllle,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


1643438.  1643456 


1643451 

[2.51 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Rftdon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Portland  Army  Housing 
Portland,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


1644221 

[0.8] 


1644223 

[1.5] 


1645764 

[0.6] 


1644255 

[0.4] 


164424' 

ro.s* 


1644219 

[0.7] 


1644224  [0.7], 
1644222  [0.6] 


164^218 

[1.0] 

16^5757 

[1.1] 

1644250 
[0.9] 


1644220 

[0.5] 


1644231 

[0.7] 


1644236 

[NR] 

1644240 

[0.9] 

1644247 

[0.7] 


OLD  MARLBORO  ROAD 


Seven-d^ft  Number  Is  Monitor  Serial  Number 
I  )  Racten  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ][  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Shelton  Army  Housing 
Shelton,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


1642315[3.6] 


1648256[3.8] 


0[ND) 


057 


1646465[5.9] 


1642309  [3.2]  — 

1646471,  16^5231 
[3.5]  [2.6]  ' 

1642301  [3.61- 


1646045[2.4] 


,  V  /  fc 


1646468  [5.0] 
1648240  [3.0] 

i 

1648261  [3.2] 

I 

i 

- -  16482^-:[2.^; 


ii  n 


1648236  [3.9] 


'  \  \  1648238  [3.1] 

L- V— "A"' 

'  \  1646466  [1.3] 

^  1648232  [1.5] 
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Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
I  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Locabon 
[  ][  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  /^rtment  Number 


Westport  Army  Housing 
Westport,  Connecticut 
Indoor  Radon  Concentrations 


lVllN30lS3y 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Conoentration  in  pGi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
[NO]  No  Data  For  This  Locatk>n 
[  ]  [  j  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Addison  Army  Housing 

Addison,  Illinois 

Indoor  Radon  Concentrations 
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Seven-dtgH  Number  is  Monitor  Serial  Number 
(  ]  Radon  Conoentmtton  in  pCi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
(ND]  No  Data  ForTNs  Location 
[  ][  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Groom  Army  Housing 

Groom,  Maryland 

Indoor  Radon  Goncentrations 


1-20 


KEY 

Savon-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  H  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Burlington  Army  Housing 
Burlington,  Massachusetts 
Indoor  Radon  Concentrations 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR)  Detector  Not  Returned 
(ND]  No  Data  For  This  Location 
I  ]  [  j  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Randolph  Army  Housing 
Randolph,  Massachusetts 
Indoor  Radon  Concentrations 


CM 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
I  J  Radon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
(ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  A^rtment  Number 


Swansea  Army  Housing 
Swansea,  Massachusetts 
Indoor  Radon  Concentrations 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
(  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
|NR]  Detector  Not  Returned 
IND)  No  Data  For  This  Location 
[  ](  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Topsfield  Army  Housing 
Topsfield,  Massachusetts 
Indoor  Radon  Concentrations 


Seven-digK  Number  is  Monitor  Serial  Number 
(  ]  Radon  Conoentrabon  in  pCi/l 
(NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  A^nment  Number 


Franklin  Lakes  Army  Housing 
Franklin  Lakes,  New  Jersey 
indoor  Radon  Concentrations 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
I  )  Radon  Concentration  in  pCi/L 
INR]  Detector  Not  Returned 
(NOj  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Reid  Replicate 

{  )  Unit  or  Apartment  Number 


Holmdel  Army  Housing 
Holmdel,  New  Jersey 
Indoor  Radon  Concentrations 
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Manhattan  Beach  Army  Housing 

Brooklyn,  New  York 

Indoor  Radon  Concentrations 


SHEEPSHEAD  BAY 


\, 
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SHORE  BLVD 


1645452(A),  16454^3(5) 

1648225(A)  1645476(5) 

1645472(A)  1645461(B) 

1645445(A),  164S140(E) 
16452:4 
1648155 

1645460,1645470 

1645';52 


1645462(A),  1643183(5) 


J  121  ■  I  S-14  ^i645464(A),  1645473(5) 
1648213(A),  1645471(B) 


1645444(A),  1645446(8) 
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h  55  1 

1 

11571 

S-16 


1648160(A) 

1648152(A),  1648161(B) 
1643181(A).  1648173(B) 


QUENTIN  STREET 


1648223(A),  1645478(B) 


1648163(A)  1648224(B) 


ORIENTAL  BLVO 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
(  J  Radon  Concentration  In-pCi/L 
[NR]  Delector  Not  Returned 
|ND1  No  Data  For  This  Location 
[  )  I  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


SHEEPSHLAD  BAY 


OP'EYTAL  BLVD 


S€ven-d^it  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
(ND)  No  Data  For  This  Location 
[  ]  (  1  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Rocky  Point  Army  Housing 
Rocky  Point,  New  York 
Indoor  Radon  Concentrations 


1645466  [2.1] 


1645441  [NR] 


164B144  [NR] 


164B14B  [0.9]- 


1645479  [1.0] 


1645467  [1.5] 


16454B0  [NR]- 


1645456  [NR] 


1645454  [NR] 


Ir^ 


1645469  [1.3] 


1643184  [1.2] 
1645465  [O.B]' 


16454B1  [1.2] 


16454B7  [NR] 


1645468  [1.7] 


1645453  [NR] 


1645474  [1.3] 


L_. 


NORTH  HEMPSTEAD  TURNPIKE  ROUTE  25A 


1-34 


KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
(ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Spring  Valley  Army  Housing 
Ramapo,  New  York 
Indoor  Radon  Concentrations 


1645872[0.6]  ^  1645890  [0.7] 


S6ven<digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR)  Detector  Not  Returned 
(ND)  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  A^rtment  Number 


Tappan  Army  Housing 
Tappan,  New  York 
Indoor  Radon  Concentrations 


— ^  ^  R 

L 

I' 

•2  J  2 


)i]  If 


s  S  Si 

SL  ilr?/ 

li  /i  ^1^ 

\ipi  lf 


l5i  S- 


if  II-® 

t 


tj « 


1-39 


KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  In  pOi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ](  1  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Elizabeth  Army  Housing 
Elizabeth,  Pennsylvania 
Indoor  Radon  Concentrations 


1-40 


KEY 

Sflven-digrt  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Datector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  )  [  ]  Reid  RepKcate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Elrama  Army  Housing 
Eirama,  Pannsylvania 
Indoor  Radon  Concentrations 


\ 

\ 

\ 

O 


Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
|ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  [  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Herminie  Army  Housing 
Herminie,  Pennsylvania 
Indoor  Radon  Concentrations 


.1643216  [3.3] 


1643206  [  4.1  ] 
1644336  (3.6  ] 


1643224(18,0] 


<J  ^  r  1643225  [1.«:  \W  / 

V  I'  «1  ^  ^ ” 

\  \  ^  1643206  [2.5] 

1643234  [0.6]  1643162  (  1.0] 


1436032  [0.91 


e44336  [1.1] 


1643191  [  1.3  ] 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
(  )  Radon  Concentration  in  pCi/L 
|NR]  Detector  Not  Returned 
JND]  No  Data  For  This  Location 
[  ][  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Monroeville  Army  Housing 
Monroeville,  Pennsylvania 
Indoor  Radon  Concentrations 


1436201  [  1.1  } 
1436092  [1.6] 
1436071  [1.6] 
1436199  [2.7] 
1436043  [2.3] 
1436064  [1.3] 


(S7)  \CyA?y?7  jOHl 
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Variances  in  Replicate 
Detector  Pair  Results 
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Appendix  J: 

Variances  in  Replicate  Detector  Pair  Results^ 


Property 

Detector 

E)9X>SurB 

[(pCil)days] 

nSfOBTI 

o»aion 
from  Mean 
(tor  pair) 

Ansonia,  Conn. 

1648257 

1064.7 

30.9 

1648251 

2016.6 

East  Windsor,  Conn. 

1646442 

38.2 

12.0 

1645763 

30.0 

Fairfield,  Conn. 

1644201 

231.7 

7.8 

1644208 

198.2 

Fairfield,  Conn. 

1646475 

152.2 

0.0 

1646494 

152.2 

Manchester,  Conn. 

1646434 

43.5 

16.7 

1646451 

61.0 

Middletown,  Conn, 

1645758 

30.0 

18.4 

1644254 

43.5 

Milford,  Conn. 

1644210 

96.1 

10.1 

1646491 

78.5 

Milford,  Conn. 

1648233 

99.6 

4.2 

1648265 

108.3 

New  Britain,  Conn. 

1641540 

207.5 

4.7 

1641523 

188.9 

Orange,  Conn. 

1648280 

NRb 

1648279 

NR 

Orange.  Conn. 

1646422 

200.1 

0.2 

1646423 

199.5 

Orange,  Conn. 

1648284 

114.3 

0.5 

1646447 

115.4 

Orange,  Conn. 

1648282 

66.3 

.c 

1646480 

103.1 

Plainville,  Conn, 

1643438 

NR 

1643456 

NR 

Plainville,  Conn. 

1641525 

87.3 

.  37.2 

1641526 

40.0 
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PBioert 

DA^afion 


Property 

Detector 

({pCi/L)days] 

tom  Mean 
(lor  pair) 

Plainville,  Conn. 

1641536 

NR 

1641522 

NR 

Piainville,  Conn. 

1641545 

127.4 

5.7 

1641513 

113.6 

Portland,  Conn. 

1644222 

73.3 

3.8 

1644224 

68.0 

Shelton,  Conn. 

1646471 

.  649.4 

11.3 

1648231 

517.6 

Westport,  Conn. 

1646481 

576.3 

7.5 

1644204 

495.6 

Addison,  III. 

1644027 

593.8 

3.4 

1644003 

635.9 

Worth,  III. 

1647030 

204.7 

4.9 

1647031 

185.5 

Croom,  Md. 

1643685 

NR 

1643677 

NR 

Bedford,  Mass. 

1641196 

129.3 

5.3 

1641170 

116.2 

Bedford,  Mass 

1641172 

205.7 

10.1 

1641175 

167.9 

Bedford,  Mass. 

1641168 

418.5 

5.3 

1641179 

376.5 

Beverly,  Mass. 

1645810 

129.4 

2.1 

1645809 

124.1 

Burlington,  Mass. 

1641181 

NR 

1641201 

NR 

Nahant,  Mass. 

1645781 

55.8 

8.6 

1645780 

66.3 

Randolph.  Mass. 

1641190 

NR 

1641162 

313.4 

East  Hanover,  N.J. 

1643674 

157.2 

18.8 

1643660 

229.9 

East  Hanover,  N.J. 

1645432 

NR 

1645920 

302.9 
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Property 

Detector 

B^xrsure 

((pd/L)days] 

naioen 
Devialion 
bom  Mean 
(torpair) 

East  Hanover,  N  J. 

1645922 

120.6 

5.1 

1645911 

108.8 

Franklin  Lakes.  N.J. 

1643658 

104.8 

23.8 

1643673 

64.5 

Franklin  Lakes,  N.J. 

1643642 

64.5 

14.6 

1643653 

48.8 

Holrrxjel.  N.J 

1643240 

75.2 

15.6 

1643244 

103.1 

Old  Bridge,  N.J. 

1643638 

NR 

1643656 

NR 

Brooklyn,  N.Y. 

1648138 

47.3 

22.4 

1648149 

30.0 

Brooklyn,  N.Y,‘ 

1645485 

NR 

1645449 

NR 

Brooklyn.  N.Y, 

1645470 

NR 

1645460 

NR 

Brooklyn,  N.Y. 

1648152 

NR 

1648160 

NR 

Rocky  Point,  N.Y. 

1643184 

108.3 

19.3 

1645465 

73.3 

Spring  Valley,  N.Y. 

1647465 

NR 

1647469 

47.0 

Tappan,  N.Y. 

1645871 

82.1 

4.1 

1648143 

89.1 

Tappan,  N.Y. 

1645893 

86.4 

21.5 

1645860 

55.8 

Tappan,  N.Y. 

1648169 

62.8 

21.8 

1648175 

97.8 

Watertown.  N.Y. 

1641567 

94.3 

9.3 

1643443 

113.6 

Coraopolis,  Penn. 

1436037 

120.8 

4.8 

(Robinson  Twp.) 

1436001 

109.8 

Herminie,  Penn. 

1643208 

375.2 

7.2 

1644339 

324.9 

J-6 
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Property 

Detector 

Bqxrsure 

[(pCi1.)days] 

PBioert 

DeMaibn 

InomMean 

(torpalr) 

Irwin,  Penn. 

1436069 

1643193 

154.3 

178.4 

7.2 

North  Kingston,  R.l. 

1642331 

1642333 

76.8 

69.8 

4.8 

Slatersville,  R.l. 

1643097 

1643098 

187.2 

259.7 

16.2 

Slatersville.  R.l. 

1643084 

1643077 

246.8 

255.6 

1.8 

Slatersville,  R.l. 

1645777 

1641185 

103. .1 
86.4 

8.8 

Manassas,  Va 

1643681 

1643689 

108.8 

75.0 

18.4 

Newport  News,  Va. 

1647558 

1647561 

189.8 

209.7 

5.0 

Woodbridge,  Va 

1647566 

1643690 

123.7 

138.6 

5.0 

Kent,  Wash. 

1645126 

1645139 

78.5 

64.5 

9.8 

Kent,  Wash. 

1644016 

1644015 

66.3 

76.8 

7.3 

Renton,  Wash. 

1645133 

1645103 

NR 

NR 

Renton,  Wash. 

1644011 

1644014 

80.3 

30.0 

45.6 

Renton,  Wash. 

1645121  , 
1645100 

59.3 

71.5 

9.3 

Sun  Prairie,  Wise. 

1647585 

1643122 

222.3 

201.2 

5.0 

Sun  Prairie,  Wise. 

1643121 

1644108 

265.3 

206.5 

12.5 

Sun  Prairie,  Wise. 

1647011 

1643130 

434.3 

323.9 

14.6 

Sun  Prairie,  Wise. 

1646986 

1647016 

431.1 

387.0 

5.4 
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Property 

Detector 

E;9X>sure 

((pCi/L)days] 

Psioert 
Deviation 
from  Mean 
(for  pair) 

Sun  Prairie,  Wise. 

1646998 

106.9 

1.0 

1646995 

104.8 

Sun  Prairie,  Wise. 

1643128 

236.3 

6.1 

1646987 

267.1 

Sun  Prairie,  Wise. 

1643995 

598.8 

6.0 

1644025 

530.7 

Sun  Prairie,  Wise. 

1643111 

306.4 

0.8 

1643110 

311.6 

■Summary: 

Average  of  the  mean  deviations;  10.7  ±  9.2%  (at  two  sigma 
level  of  confidence) 

Maximum  mean  deviation;  45.6% 

Minimum  mean  deviation;  0.0% 

Number  of  repicate  pairs  in  calculation;  56 
Total  number  of  replicate  pairs  deployed:  70 

^NR,  detector  not  returned  for  analysis. 

®Of  this  replicate  pair,  one  detector  was  deployed  lor  less  than 
90  days  and  the  other  for  a  different  time  period,  thus  invalidating 
a  calculation  of  this  type . 
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S«ven<d»git  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
(ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ]  (  ]  Reid  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Manassas  Army  Housing 
Manassas,  Virginia 
Indoor  Radon  Concentrations 


•pAns/ONVie 


Patrick  Henry  Army  Housing 
Newport  News,  Virginia 
Indoor  Radon  Concentrations 


1-50 


KEY 

S€ven>digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
I  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR]  Dalector  Not  Returned 
(ND)  No  Data  For  This  Location 
I  ][  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Woodbridge  Army  Housing 
Woodbridge,  Virginia 
Indoor  Radon  Concentrations 
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KEY 

S«ven>^it  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
[NR]  Detector  Not  Returned 
[ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ][  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Midway  Army  Housing 

Kent,  Washington 

Indoor  Radon  Concentrations 
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KEY 

Seven-digit  Number  is  Monitor  Serial  Number 
[  ]  Radon  Concentration  in  pCi/L 
(NR]  Detector  Not  Returned 
(ND]  No  Data  For  This  Location 
[  ][  ]  Field  Replicate 

(  )  Unit  or  Apartment  Number 


Youngs  Lake  Army  Housing 
Renton,  Washington 
Indoor  Radon  Concentrations 


1S45084[O.B) 


l64S095[a3; 


t645t17[0.3] 
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